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GDAŃSK, 24.11. (PAT.) — W związku z konflik- | WALI NA NIE W DNIU DZISIEJSZYM PRZEZ USU- Komisarz generalny Rzplitej protestował w sena- 
tem pomiędzy polskimi a niemieckimi studentami po- NIĘCIE PRZEMOCĄ STUDENTÓW POLSKICH Z | cie Wolnego Miasta, domagając się przedsięwzięcia 
litechniki gdańskiej NA TLE ZAJŚCIA W JEDNEJ SAL WYKŁADOWYCH. kroków, które ZAPEWNIŁYBY STUDENTOM POLA- 
UKAWIARN WE WRZESZCZU, polscy studenci zwo- , ZARZĄD POLSKIEJ *BRATNIEJ POMOCY, PRO KOM BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE I MOŻNOŚĆ 
hali w dniu wczorajszym wiee manifestacyjny. | TESTOWAŁ U REKTORA I POZOSTAJE Z NIM W SWOBODNEGO ODBYWANIA STUDIÓW. 

Rezolucje tego wiecu zestały poczytane za obra-  PERTRAKTACJACH, CO DO LIKWIDACJI INCY- | Równocześnie senat Wolnego Miasta oprotesta- 
iliwe przez niemieckich studentów, którzy ZAREAGO |! DENTU. | wał tekst rezolucji wiecu studentów polaków. 
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P. Kwapiński zatwierdzony na rok 


Decyzja bedzie dziś pedpisana przez p. premiera Składkowskiego 


Warsz. kor. „Gł. Por.* telef.: | traine] komisji związków zawo-| JEDNOROCZNY OKRES PRÓRB- zydentów łódzkich z ramienia nie tego dekretu przez ministra 
Ze źródeł półurzędowych in-/ dowych, p. JANA KWAPIŃSKIE NY. — : | PPS., pp. WALCZAKA, SZEW- spraw wewnętrznych, gen. Skład 
frmują nas, że decyzja odnoś-|GO już zapadła i, że przesądzona| Taka sama decyzja została już CZYKA I PURTALA. kowskiego nastapi w dniu dzi- 
nie zatwierdzenia wybranego na | została definitywnie sprawa usta także podobno wyniesiona w sto. Odnośny dekret został już, jak! siejszym lub najdalej w ponie- 
wezydenta Łodzi prezesa Cers$nowienia-go na tym urzędzie NA |sunku do 3 wybranych wieeprc- mówią, przygotowany. Podpisa-! działek. | 


Niemieckie bazy w Fiiszpanii 
Opracowano już dokładny plan fortyfikacii. -- Gibraltar ma 
stracić cale swe Strategiczne znaczenie 
wojna domowa wygasa. — Negrin ma opuścić kraj 


WASZYNGTON, 24.1. (Tel.! w Hiszpanii. Plan ten przewida-| LONDYN, 24.1 (PAT.) — Reu go rządu narodowego de jure, iż | narodowego gen. Jordana dopro- 
wł.) — je pięć punktów, a mianowicie: | ter donosi, iż wojna domowa w jeśli francuska rada ministrów  wadziły dziś do porozumienia w 


Amerykańscy obserwatorzy 1) Ufortyfikewanie wysp Bale" | Hiszpanii wygasa i że strona ezer | przyjmie w poniedziałek propo- sprawie uznania wspomnianego 
mzwoju polityki w Europie do-  arskich, wona nie będzie stawiała dalsze- zycję premiera, to rząd brytyjski rządu de jure przez Francję. 
noszą, że między Hitlerem i gen. 2) Stworzenie 500 baz opera- go oporu. | zamierza uczynić to samo. Prze- Azana ustenui 
Franco prowadzone są ożywione cyjnych dła łodzi podwodnych,| Wedle otrzymanych w Londy ' widuja, że premier Chamberlain puje 
pertraktacje, oczywiście w zupeł-, na północy oraz na południu Hi- nie wiadomości, jedyny polityk złoży w izbie gmin deklarację oj LONDYN, 24.1 (PAT.) — A- 
nej tajemnicy, w sprawie BU- szpanii. hiszpański, będący zwolennikiem uznaniu hiszpańskiego rządu na-; gencja Reutera donosi z Paryża, 
DOWY BAZ LOTNICZYCH w] 4) Ufortyfikowanie wysp Ka- za az walki, dr. Ne- rodowego możliwie jednocześnie | iż Azana w dniu uznania hiszpań 


HISZPANII DLA SAMOLOTÓW | naryjskich. grin, znajdować się ma w okoli- z premierem Daladier'em. skiego rządu narodowego przez 
NIEMIECKICH. 5) Takie uzbrojenie i ufortyfi-| each Walencji i nosi się z zamia| Porozum: enie Anglię i Francję, ma zamiar u- 

Podobno został już wypraco- kowanie szeregu miejscowości rem opuszczenia Hiszpanii. — z e stąpić ze stanowiska i emigro- 
wany zupełnie dokładny PLAN: W SĄSIEDZTWIE GIBRALTA-| LONDYN, 24.[ (PAT.) — A- osiagnieto wać. 


FORTYFIKACYJNY, który zacz- RU, że cieśnina ta straci całe gencja Reutera komunikuje w| BURGOS, 24.1I (PAT.) — Roz | Rząd meksykański miał zag- 
nie być realizowany z chwilą zu- swe strategiczne znaczenie dla związku z zapowiedzią premiera mowy sen. Berarda z ministrem fiarować gen. Miaja „łtonorowa 
pełnego zwycięstwa gen. Franco; Anglii | Daladiera o uznaniu hiszpańskie. spr. zagr. hiszpańskiego rządn. gościnę“ w Meksyku. 


Konferencja londyńska rozb. 


list króla Ibn Sauda z żądaniem utworzenia niepodległego państwa arab- 
skiego w Palestynie przyczynił sie do zerwania rozmów bezpośrednich 


LONDYN, 24.11 (PAT.) — Dziś| Premier Iraku Nuri Said Pa-| Tym faktem zdaje się być wi-| Król Ibn Saud obsławać miał | działek rząd brytyjski przedsta- 
po południu odbyła się ponow | sza, który po wczorajszym po- |zyta, jaką wczoraj późnym wie- bezwarunkowo przy tym żąda- | wić ma obu delegaejom propono- 
nie nieoficjalna półgodzinna tym siedzeniu arabsko - żydowski:n | czorem złożył premierowi Cham niu i zdecydowanie poprzeć miał, wane przez siebie rozwiązanie 
razem narada żydów z arabami oznajmił. że cały tydzień pozo | berlainowi w izbie gmin syn kró postulaty, wysunięte przez zwo- | kompromisowe i zażada formal 
przy udziale ministra Mac Donal 'słanie w Londynie, obecnie zmie ła Ibn Emir Faisal, który dorg- ienników muffiego. nego określenia przez obie dele- 
da | wiceministra Butlera. Wy nii swoją decyzję i opuszcza Loa | czyć miał premitrowi brytyjskie Wobec takiego stanowiska, ża- | gacje ich stanowiska wobec tych 
daje się, że te próby bezpośred-|dyn jutro, co również wskazuje mu pismo odręczne króla Ibn jetego przez króla Ibn Sauda, | propozycji. W razie odrzucenia 
niego kontaktu między arabami na negatywny wynik rozmów  |Sauda, zawierające bardzo sta- kontynuowanie wspólnych roz-|propozycyj przez obie strony, 
ażydami nie doprowadziły do| Wydaje się, że po wczoraj- noweze ŻĄDANIE UTWORZE- mów arabsko - żydowskich oka- |czego należy się spodziewać, 


ae 
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żadnego rezultatu. Co stwierdzić szym posiedzeniu zajść musiały NIA w PALESTYNIE NIEPOD zalo się bezcelowe. rząd brytyjski poweźmie decy- 
miano w ciągu dzisiejszego pół- pewne fakty, które zmieniły sy- LEGŁEGO PAŃSTWA ARAR Co do dalszych losów konferen | zję w zakresie własnych kompe- 
godzinnego posiedzenia (tuację. ,SKIIEGO. [cji palestyńskiej —lo w ponie- |teneji. 


to 
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Imperium kolonialne Francji 


Nr. 56 


Algier i Tunis nie chcą zamienić protektoratu francuskiego na włoski 


W chwili obecnej największą 
i najżywszą uwagę kieruje ku | sferach arabskich Tunisu sięga 
sobie ta część francuskiego im-| prawie pierwszej połowy XIX 
perium kolonialnego, która zaj-, wieku. Polityka Francji polega- 
muje obszary Północnej Afryki|ła na udzielaniu poparcia Beyo- 
— Algier, Tunis, Marokko. wi i wodzom różnych szczepów 

Żądania, wysunięte przez fa- k: obronie ich niezawisłości w 
szystowską Izbę deputowanych stosunku do Turcji. Tak nawią- 
30 stycznia, demonstracje, któ- p pe dzy de ZE stosun- 
re później nastąpiły, hasła przy- 2 w między rządzącymi i posia 
łączenia Tunisu do fibijsko-try-| dailaeymi 
politańskich koienii włoskich, | "ancia. 
wywarły w 'Tumisie i Algierze 
ten skutek, iż uprościły Terek] 
sytuację polityczną. Od trzech | 
lat mówiło się dużo i pisało wi 
prasie francuskiej i miejscowej] 
o trudnościach natury nacjona- 
listycznej i religijnej, o żąda- 
niach tubylców, o propagandzie 
obcej. Wszystko to stuszowało 
się odrazu, odstąpiło na drugi i 
trzeci plan, gdy wiadome się sta 
ły żądania imperialistów włos- 
kich. Sytuacja stała się jasna i 


Historia wpływów w tych 


warstwami Tunisu a| 


czasie pobytu Daladier* al 


18.000 proa Anea el bA okrzykami: 


w Tunisie rozlegały się okrzyki: 
„vive Daladier! Vive Destour!“ 
Wniosło to nowa nute do mani- 


I hentykowski 


CHOR. SKÓRNE. WENERYCZNE 


I SEKSUALNE 
powreocił 


TRAUGUTTA $ 


Telef. 262-98, 


prosta: ość ie- 
różnice poglądów — w powie- ich Sariak -aiy byli obecni w pastor Kufflint* ZA: żyje 
y | dniu 20 lutego na mitynga w| Hitler!“ 


działa się za Francja, przeciw 
Italii. Ma ona swoje wewnętrz- 
ne porachunki z władzami fran 
cuskimi, spiera się o ło i owo, | 
ale zasadniczo nie życzy sohie| 
zmiany protektoratu francuskie 


g?) na włoski. i swastykami. Na eslradzie o- 

Metoda, jaką posługują się gromny portret 
francuzi, w Tunisie opiera się | również był przybrany sztanda- 
przede wszystkim na Oparciu| rami i swastykami. — Prezes 
się o stare rody arabskie, wy-| „Bundu“ Kundt, „amerykański 
wierające duży wpływ na roz-| fthrer*, jak go nazywają niem-|d 
maite szczepy oraz duchowień-; cy, wygłosił mowę, w której nie 
stwo muzułmańskie; struktura | słychanie ostro zaatakował mi- 
rodzinna i religijna została nie-| nistra [Iskesa, panią Perkins i 
tknięta. Rodziny te, cieszące się prezydenta Roosevelta (ironicz- 
poważaniem i sprawujące wła-| nie nazywał go „Franklin Rozen 
dzę, kaidowie oraz wykształceni | feld“). Przemówienie Kundta | 
europejsko tubylcy zatrudnieni | prawie w całości poświęcone | 
w urzędach lub w wolnych za- było napaściom na żydów, któ- 
wodach, stanowią trwały i moe rzy rzękomo „panują w Amery- 


Madison Square Garden, zwoła- 
nym w celu uczczenia rocznicy 
Waszyngtona i „obrony amery- 
kanizmu*. 

Sala była przybrana szłanda- 
rami o barwach amerykańskich 


ny fundament lojalności w StO- | ce i pchają prezydenta Roosevel | 
te do wojny*. 


sunku do władz francuskich. 


Nieśm'erte!ne 
arcydzieło H. H. Ewersa 


najnowszej produkcji 1939 roku 


4 | po upływie kilku minut 
Thompson ponownie wróciła na | mi literami na Naj. 
salę pod eskortą policjantów i | stępujący tytuł: 


Nowa genialna kreacja 


e" Adolfa Wohlbriicka 


Na TARGI LIPSKIE 
przez BERLIN i WROCŁAW. Wyjazdy indywidualne 


POPULARNE WYJAZDY DO ANGLII 
przez Paryż, Brukselę i Holandię za paszpor: 


tami indywidualnymi 
NA ŚWIĘTA DO PALESTYNY 


Wyjazdy indywidualne i tanie wycieczki. 
Po słońce Południa na M/S Piłsudski 
Indywidualne wyjazdy do AnQlii, Belgii, Francji i Włoch 


Indywidualne i rodzinne wyjazdy do Australii, Argentyny. Bra- 
zylli, Boliwii, Kanady i innych krajów europejskich i zamorskich 


P. B. P. „ARGOS 75%, Traugutta 1 


tel. 107-86, 


Słuchacze odpo-| *soha na 


Porządek na sali utrzymywa- 
ło 3.000 członków „Eundu* w 
mundurach do najdrobniejszych 


szczegółów  Skopiowanych z, 
mundurów szturmowców nie- 
młeekich. 


białych bluzkach z krótkimi rę- 


śladownictwem 
narodowo ~- 
dziewcząt w Niemczech, 
dawały programy. 
zdawać, że jest się w berliń- 
skim Sport - Palace, 
wiecu w Nowym Jorku. 


, W sprzedawanych broszurach| „Bundu“ 


A ży- 


festacji lojalności, nutę polity- 
czno - wewnętrzną. Stronnictwo 
Destour domaga się od władz 
protektoratu szerszego uwzględ- 
nienia samorządu, przyznania 
tubylcom szerszych praw w 
dziedzinie polityczno - społecz- 
nej. Nacjonalistyczny ruch De- 
słoura przyswoił jednak sobie 
, Spora idei i haseł radykalnych, 
dąży om do zdemokratyzowania 
administracji w kraju i do wpro 
wadzenia parlamentaryzmu. 


Demonstracja hitlerowców w N. Jorku 


Policja z irudem zdełała echronić ich od 
realccji 100.000-ne$o lumu 


Bajka o zamachu na „fiihrera* amerykańskich nazistów 


końca. Ale gdy szturmowcy wy- 
chodzili z sali, w kilku miej- 
scach tłum napadł na nich. Do 
tłumu wrogiego dla nacjonal - 
socjalistów przyłączyła się rów- 
nież publiczność, wychodząca z 
kin i teatrów. Między policją i 
policjantami doszło do starć, w 
czasie których raniono 20 osób. 


Młode dziewczęta wj Pięć osób aresztowano. 


Ogólne wrażenie jest takie, że 


Waszyngtona | kawami, będącymi również na-| gdyby polieja nie przedsięwzięła 
stroju związku, nadzwyczajnych 
socjalistycznych | stroeżneści — a Nowy Jork nig- 
sprze-| dy jeszcze nie widział takiej mo 
Mogło się| pilizacji sił policyjnych dla o- 


środków 0- 


chrony zebrania — tłum niewąt 


a nie na | pliwie rozniósłby cały Madison 


Square Garden i Zwolennicy 
przeżyli by smutne 


sławiono Abrahama Line?lna i. chwile. 


Horsta Wesseła, ,, „Obu poległych 
za przyszłość rasy“ 


Po Kundcie zabrali głos inmi | 


mówcy, którzy przemawiali w 
tym samy m duchu, Tylko jedna 
sali roześmiała się 
głośno. gdy Rundt zaczął mó- 
wić o konieczności oczyszczenia 
amerykańskiej rasy. — Była ło 
dziennikarka Dorothy Thomp- 
son, żona znanego pisarza Sin- 
claira Levisa. Natychmiast oto- 
czył ją oddział 10 szturmow- 
ców i wyprowadził z sali, ale 
pani 


w dalszym ciągu głośno demon- 
strewała przeciwko  18-tysięcz- 
nej brunatnej masie. 

W międzyczasie na ulicy 1706 
policjantów z trudem powstrzy- 
mywało stutysięczny tłum, któ- 


irv usiłował wedrzeć się do Ma- 


dison Square Garden i zerwać 
hitlerowski wiec. 
Zebranie doprowadzono do 


KINO 


„PALACE” 


Kapitalna komedia 


r erotyczna 
pełna dowcipu i francuskiej 
pikanterii 


alieństwa 
I PIESZIODN 


W r. gl. fenomenolny 


RAIMU 


Dziś o p 122 Rn 
Ai z od 


i Gr. 


Gazety niemieckie w niezwy- 
kłe sensacyjnej formie podają 
komunikat berlińskiej agencji 
telegraficznej (D. N. B.), jakoby 
rzekomo podczas mityngu w 
Madison Square Garden „jakiś 
żyd rzucił się w stronę Kundta 
z jawnym zamiarem dokonania 
zamachu, Pilnujący porządku 
„wtrącili się na czas i przeszko- 
dzili żydowi dokonać zamachu. 
Następnie osobnik ten został a- 
resztowany przez policję”. 

„Angriff* publikuje olbrzymi 
stronicę na- 
ydowski za- 


¿mach na fiihrera niemców ame- 
rykańskich w Nowym Jorku — 
Kto winien?* 


o 


Między Destourem, którego 
członkowie rekrulują się z po- 
śród dolnych warstw społecz- 
nych, a uprzywiłejowanymi sfe- 
rami arabskich notablów i po- 
siadaczy istnieje antagonizm. — 
Notable, effendi, kaidowie wi- 
dzą w destaurowcach homines 
noyi, ludzi bez wczoraj, parwe- 


niuszy dążących do zdobycia 
nowych, intratniejszych pozy. 
cji. 


Z początku władze admini- 
stracji francuskiej protegowały 
destourowców, przyciągały ich 
do współpracy. Później, wobec 
niechęci, z jaką się spotykały te 
inowacje wśród górnych warstw 
arabskich, eofnięto się na daw- 
ne pozycje. Potęga tradycji w 
środowisku arabskim w Tunisie 
jest wielka i niewzruszona jesz- 
cze, z nią też jako z rzeczywi- 
stością liczyć się muszą władze. 
które nie mogą identyfikować 
dążeń grupy z dążeniami przy- 
wiązanej do dawnych tradycji 
2.3 miliona liczącej masy arab- 
skiej, 

Zreczna i elastyczna polityka 
władz protektoratu polega głów 
nie na tym, aby nie stawać w 
kolizji z wierzeniami i tradycja 
mi-świata muzułmańskiego, nie 
wprowadzać czynniką zaburzeń 
w ustalony ład rodzinno-szcze- 
powy, przyczyniając się jedno: 
cześnie do ekonomicznego roz- 
woju kraju i polepszenia bytu 
mieszkańców. — Tą drogą idąc 
zdobyto sobie zaufanie i lojal- 
ność szerokich warstw ludności, 
co jest i będzie poważnym atu- 
tem w obronie całości protekto- 
ratu tuniskiego poza argumen- 
tami siły. EF. R 


CASINO 


ae 
P. 12, 2. 4, 6. 8. 10 


GARY 


COOPER 


j urocza MERLE OBERON 


w najnowszym ahi erotycznym 


PANI i COWBOY 


Nadprogram: R. i śmierć 
Ojca św. Piusa XI 


Daid o g 1212 i83 


Ulubieniec 
iet 


| 
| 


Największe 
arcydzieło 
XX wieku 


| 
| 
| 
EUROPA 


|P: 12/2. 4. 6.8. 10 


Ceny miejsc Bly 


nà poranki 

i wszystkie 
pozostałe 
seanse — od 


wyświetla. się 


RIALTO 


SUEZ 


9) PORANKI 


Pa od 


ANNABELLA 
Loretta Young 
Tyrone Power 


GI. 


w suoje|j najnowszej kreacji 


w potęśnym filmie p. t. 


TYLKO W KINIE 


„PORT SIEDMIU MóRZ” 


F R ' Es ny" ; 
> g 


Oryginalny reportaż Polskiej Agencji Telegraficznej p. t. 


zycie i śmierć 


| OJCA SW. PIUSA Xi 


w OWÓWO Przyjaciela PAUK 
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Nowych podatków nie bedzie! 


Referent budżeiu min. skarbu stwierdza nadmierne obciążenie ludności 


Warsz. koresp. „Głosu Poran- 
nego“ telefonuje. 

Piątkowe posiedzenie plenar- 
ne sejmu poświęcone było całko- 
wicie obradom nad budżetem mi- 
nisterstwa skarbu. 

Referent poseł Sikorski wypo- 
wiedział szereg krytycznych u- 
wag © nadmiernym przeciążeniu 
podatkowym, o niedostatecznych 
wpłatach przedsiębiorstw pań- 
stwowych, o silnej rozbudowie 
urzędów i biurokracji i t. d. — 
Poseł Sikorski wypowiedział się 
kategorycznie przeciwko projek- 
tom wprowadzenia nowych po- 
datków. 


Kończąc swój referat, poseł 
Sikorski przypomniał 16-letnie 
pre nad prawem budżetowyzn, 
tórego dotąd w Polsce nie ma. 

Obecnie min. skarbu pracuje 
już od półtora roku nad prawem 
budżetowym. Mimo próśb, nie 


c 


M Rererdubeia wahr 


*WŁOSY: 


drink, ŁO A 
na, Wauselkie prawa ssstrrerase, iS 


AMPOO.: PALMOLIVE . PIELEGNUTE : 
JAK "MYDŁO*PALMOLIVE:€ 


radą / 


Dla cery najlepszy 
jest olejek oliwkowy! 


ydło Palmolive, wyrabiane 
na olejku oliwkowym, tak 
doskonałe dla delikatnej skóry 
Pięcioraczków — będzie z pew- 
nością równie dobre dla Pani. 
Natura nie stworzyła bowiem - 
nic lepszego, niż olejek oliwko- 
wy dla udelikatnienia, wzmoć- 
nienia i upiększenia skóry. Wy- 
próbuj mydło Palmolive również 
do kąpieli ! 

Przy kupnie żądaj wyraźnie 
oryginalnego mydła Palmolive, 
Wystrzegaj się naśladownictw. 


Wyrabiane na o- M 
lejku oliwkowym 
dia zachowanie 


pięknej cery, 


—a: 


Posłowie ukraińscy nie mogą 


zaznajomiono referata z rezułta- | we izby ustawodawcze uchwala- ruszano na komisji. Ciekawy mo 
tami tych prac. Przed rokiem zo ły je już kilkakrotnie. Referent | ment wniósł tylko pos. JANICKI, 
stał on przez p. wicepremiera 7a- | apeluje jedynie e przyśpieszenie który omawiając polsko - gdań. 
proszony w skład komisji dla, odnośnych prae, wnosząc w kor 
prac nad prawem budżetowym |cu o przyjęcie budżetu min. ska- shitleryzowania Gdańska, wska- | 


Ukraińcy w opozycii 


Po przemówieniu pos. Łysz-| aprobować systemu polityki sto 


kraińskiej, zabrał głos wicemar 


Komisja nie odbyła jednak jesz- 
cze żadnego posiedzenia. Charak 
teryzuje to również niezbyt szyb- | 
kie tempo prac nad prawem bu- 
dżetowyra. 


Rezolucji żadnej w sprawie 


prawa budżetowego pos. Sikor- która nie wniosła żadnych no- |cznie po tym fotografię tego na-|ińskiego ani jedną poważniej- 
ski już nie proponuje, bowiem |wych momentów. Powtarzano pisu posłom i fotografia ła we- szą pozycją po stronie wydat- 
meomal wszystkie dotychczaże-! tylko lo, co już wielokrotnie po-| 


bu z drobnymi zmianami. 


zał na to, że w wystawach okien- | szałek MUDRYJ. 


Po referacie posła S'korskiega PYH, wielu sklepów Wolnego , Imieniem posłów  ukraiń- 
" {Miasta wywieszone są antypoł- | skich składa deklarację, która 


rozpoczęła się dyskusja. 


- Dyskusia 


skie napisy: „HUNDE UND PO-| twierdzi m. in., że w prelimina 
LEN ENTRIT VERBOTEN*. rzu budżełowym nie zostały u- 
Pos, JANICKI wręczył niezwło, względnione .wymogi życia ukra. 


Ć i | czaka, który wysunął szereg po| sowanego względem społeczeń- 
skie stosunki, a zwłaszcza fakt stulatów imieniem ludności u-| stwa ukraińskiego. 


W zakończeniu mówca ð- 
świadcza, że imieniem ukraiń- 
skiej reprezentacji parlamentar 
nej jako emanacji ukraińskie- 
go zjednoczenia narodowo-de- 
mokratycznego, że zą przedłożo 
nym  preliminarzem  budżeto- 


drowała z rąk do rąk. 


wym na rok 1939-40 posłowie 
ukraińscy głosować nie będą 


ków. (oklaski na ławach ukraiński). 


Zydzi mie moga ślosować za budżeiem 


Po pośle Mudrym zabrał głos 
imieniem koła żydowskiego pos. 
SOMMERSTEIN. który powie- 
dział co następuje: 

„— Akcja budżetowa ma się już 
ku końcowi. Najtrudniejsze byto 
hodaj stanowisko żydowskiej re- 
prezentacji parlamentarnej. Nie 
tylko dlatego, że wypadało w a- 


Imosferze wyraźnej niechęci po- | dzące do uzyskania gospodarczej 
ruszać żale i bolączki ludności |zawodowej egzystencji. 
żydowskiej, ale niemniej i z te- [się na człowieka gospodarujące-| wstało ono nawet na salach kli- 


go powodu, ż2 przy każdym þu- 
dżecie a nawet budżecie minister 
stwa opieki społecznej, W KAŻ- 
DYM PRZEMÓWIENIU POSEŁ 
SKIM SKONSTRUOWANE BY- 
ŁO STANOWISKO PRZECIW- 
ŻYDOWSKIE. 

W szczególności przejawiało | 
się to w wystąpieniach posłów | 
ożonowych, a nawet kierowni- 
ków niektórych resortów. 


W szeregu przemówień, wy- 
głoszonych przez członków ży- 
dowskiego koła parłamentarne- 
go, zarówno na plenum, jak i na 
komisji, oświetlone zostały naj í 
bardziej żywotne postulaty i naj- | 
bardziej piekące bolączki spote- | 
czeństwa żydowskiego. Obecnie | 
chcę dać w jak na jogólniejszych | 
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PRACY. Rozbudowa nowych pla 
cówek gospodarczych opiera się 
nie tyle na ogólnym uaktywnie- 
niu życia gospodarczego, ile na 
nsuwaniu żydowskich warszta- 
tów pracy. Zagadnienia młodzie- 
żowe są na pierwszym planie, ale 
przed młodzieżą żydowską za- 


wyższych uczelniach, ostatnio 
drogą zamknięcia list i ustano- 
wienia kontyngentów w adw©o- 
katurze. BFZKARNE SĄ NAO- 
GÓŁ OBELGI 1 OSZCZER- 
STWA, kierowane pod adresem 
żydów. a nawet ich religii, pra- 
wnie uznanej w państwie. Z ra- 


cji. która w artykułach 1-ym| Walcząc o prawa ludności ży 
jak i 7-ym gwarantuje równość| dowskiej wśród tak niezwykle 
obywatelską, przyznaje prawo| ciężkich warunków, wierzymy 
do rozwoju kuliuralnego, religij| w jej niezniszczalne siły, zwy- 
nego, społecznego, jako mniej-| cięstwo słusznej sprawy, w moc 
<zości narodowej i wyznanio-|prawa i sprawiedliwości, w 
wej. W tej walce trwamy 1 wy-| zdrowy instynkt moralny i po- 
trwamy. Mamy niezłomną, ncz- | lityczny narodu polskiego. 


sistowskiej ideologii poczęte 
ghetto ławkowe utrzymuje się| RESZTY 
na wyższych uczelniach, Po-| WIĄZKÓW WOBEC PAN- 

| |STWA;. w szczególności oho- 
go, a zaczyna się od kłasyfikacji | nicznych i na seminariach apli- wiązku wierności obywatel- 
człowieka wedle wyznania i naro, kautów adwokackich. Młodzież skiej. Obowiązki te spełnimy. 


myka się wszelkie drogi, prowa- eiwą WOLĘ SPEŁNIENIA BEZ 


Stawia 


W obecnej chwili zakładamy 


WSZYSTKICH OBO- | w formie przyjętej w życiu par 


j lamentarnym stanowczy prO- 
test przeciwko systemowi i tym 
pociągnięciom, które spowodo- 
wały tak. ciężkie położenie re- 


dowości. Nie decydują inicjatv- akademicka żydowska naraża.! Nasze stanowisko wobce zaga-| prezentowanej przez nas ludno- 


pb osobista ani fachowe kwali-| jak wykazały między innymi|dnienia obronności 
ikacje. 
dowskiej w zakresie opieki spo- 
łecznej i szkolnietwa spadają w 
przeważającej mierze na jej bar 
ki. Na cele wyznania żydowskie" 
go, łącznie z kosztami honora- 
rium dla nauczycieli religii, 
dwu i półmiliardowy budżet 
przeznacza znikomą sumę zł. 
185.750. przy dziesięcioprocenia 
wym  spółczynniku Tludnościo- 
wym mniejszości żydowskiej i 
trzykrotnie wyższym jej udziale 


wyższych uczelniach we Lwo-|stwa spraw wojskowych 
wie, swe zdrowie i życie. Z je. | 
dnej strony grożą jej hojówki 
uzbrojone, a z drugiej gnębią | 
ją. chcą złamać, zabić poczucie 
godności represje władz akade- 
mickich, stosowane na wielu 
wydziałach, a ostatnio z taką ja 
skrawością w akademii stomato 
logicznej i wyższej szkole lech- 
nicznej Wawelberga. 

Takie jest położenie ludności! 


w oświadczeniu, 
żetowej w czasie obrad nad bud 


skowych i je w całej rozciągło- 
ści podtrzymujemy. 


podarczej potęgi państwa, do 
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tor emigracji i eksterminacji. 
Wysoka izbo., Od lat wiełu| liminowaniu 


nczywiście współpracować w e- 


dowej strony budżetu państwa. 
i dyskryminowa- 


Numerus nullus, stosowany, 


rzutach syntezę położenia ludno- | wobec żydów w rządzie i przed żydzi prowadzą walkę o praw-| niu ludności żydowskiej. 


ści żydowskiej w państwie. 


stawicielstwie państwowym i sa| ne i faktyczne równouprawnie-| PRZECIW EKSTERMINACJI 


ODMAWIA SIĘ ŁUDNOŚCI| morządowym, wprowadza się| nie obywatelskie, e pelne zrea-| BRONIĆ SIĘ BĘDZIEMY 7 CA 
ŻYDOWSKIEJ PRAWA DO|na całym szeregu wydziałów na|lizowanie przepisów konstytu-| ŁYCH SIŁ. 


Nierealna geografia emigracyjn 


3 lttego 1939 r. na komisji bud W 


żetem ministerstwa spraw woj-|. 


państwa,| ści. Ten system i te pociągnie- 
Potrzeby ludności ży-| SKRYTOBÓJCZE MORDY na| wobec armii i budżetu minister-| cia UNIEMOŻLIWIAJĄ NAM I 
okre-| W NASZYM SUMIENIU 
śliliśmy dokumentnie niedawno| ROKU BIEŻĄCYM GŁOSOWA- 
złożonym dn.| NIE ZA PRZEDŁOŻONĄ USTA 


TW 


SKARBOWĄ. e 
rzecćcw wnioskowi 


pos. Wagnera 
Pos. CELEWICZ wypowiada 


Gotowi jesteśmy do wszel- pogląd. że zarówno budżet, jak. 
kich Świadczeń i wysiłków dła i plan inwestycyj nie uwzględnia 
ugruntewania politycznej i gos-| 


potrzeb województw południo- 
wo - wschodnich i wschodnich i 


w daninach publicznych, stano-| żydowskiej. Całość zagadnienia | współpracy w każdej dziedzinie | ludności ukraińskiej tak w dzie- 


wiących główną podstawę docha-) żydowskiego przestawiong na życia publicznego. Nie możemy 


dzinie gospodarczej, jak i kultu- 
ralnej. 

Wypowiada się przy tym prze 
ciw rezolucji p. Wagnera, która 
wzywa rząd do udzielania kon- 
cesji monopolowych wyłącznie 


m 


Polakom., 


zagraża sile gospodarczej państwu i równowadze budżetu 


Zkolei głos zabrał łódzki POSEŁ | 
MINCBERG, wygłaszając obszerne | 
przemówienie, w którym podniósł 
pozytywne poczynania p. wieepre- | 
miera Kwiatkowskiego, konsekwent | 


nie przeprowadzane i uwieńczone liiykę przemysłu państwowego bez | nawiasem dostaw, ale zato płaci się całe tempo życia gospodarczego, | państwowego. 


powodzeniem. 

Poczynająż 0d Gdyni poprzez 
zrównoważenie budżetu do ostat 
Nie zainicjowanego dzieła COP —- 
notujemy tryumfy i sukcesy, 


Dlatego też nie można przy dy | i Í | 
i nx rzeczywistość, gdyby rćwnocześ- | daje koncesje w niepowołane ręce, 


skusji nad budżetom ministerei 


skarbu ograniczyć sio jedynie du 


| stepy. 


od dzisiaj objawów ujemnych. | aym. A kredyty? Giną one w atmo- 
Zaliczyć do nich należy m. in. |sierze cieplarnianej, a handel rze- 

kwestię dostaw, gdzie dzieje się tak, | czywisty ginie bez kredytów. ` 

że element, który gotów jest tanio| Dążenie do t. zw. unarodowienia 

poza miałoby narazie zatrzymać niemal 


zagadnień bezpośrednio dotyczą- 
cych finansów państwowych, nie 
zahaczając 2 całokształt naszej €ko 
nomiki krajowej. 

Trudno bowiem zaaprobować po-' produkować pozostawia się 


pozostawienia prymatu inicjatywie , wyższe ceny dostawcom i producen- , przynajmniej w zakresie przemysłu 


prywatnej, tom kalkulujacym swe wyroby |i handlu. 
Usprawaienie działalności mini- , znacznie drożej. Abstrahujmy przez chwilę od 
sterstwa skarbu czyri poważne po-|  Nielepiej jest z monopofami. :lrony spolecziej, konstytucyjnej, 


Wbrew zapewnioniom i oświadcze- obywatelskiej takiego postawienia 
riom nadal się eksperymentuje i od: sprawy, 

Stańmy jedynie na gruncie czy- 
a ludziom  doświadczo- | sto gospodarczym i podatkowym. 


Byłeby jednak zamykaniem ocz» 


wie nie podkreślić pokutujących nic | cdbierając ; 


Można mocno wątpić, czy ta dro- 
ga prewadziłaby ił umożliwiłaby 
p wicepremierowi realizację jego 
planów gospodarczych, A ministra- 
wi skarbu zrównoważenie budżetu 


Zkolei pos. Minchere poruszył 
sprawę eksportn, podkreśłając pa- 
nującą w nim atmosfere cieplar- 
niang. 

Jest jeszeze jeden artykuł o gfe- 
bokim zasięgu i szerokiej ekspan- 


| 
| 
| 
| 


(Dvkończenie na str. 4-€j). 
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(Dokończenie). 
sji. Przez pewien czas musieliśmy 
go importować z zagranicy, Obec- 
rie megiibyśmy go w poważnych 
liościach eksportować. Artykułem 
tym jest antysemityzm. 

Długo eksperymentować i posin- 
giwąć się tym artykułem nie można, 
Przykład Rumunii z czasów Gogł 
i Cuzy powinien służyć nam za me- 
mentc. 'Sygnałem ostrzegawczym 
są w niemniejszym stopniu Węgry, 
gdzie szef rządu na grobie swego 
pradziadka znalazł wyjście z po- 
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Nierealna geografia emigracyjna 


Podążamy 7a wytworami mody. 
Zmierzamy w kierunku gospodarki 
planowej. Możną omdżet państwo- 
wy przez pawien czas równoważyć. 
Robią to zręcznie niektórzy magicy 
i lakirzy w pewnych państwach Ale 
konsekwencje tych sztucznych za- 
strzykćw są nieraz bardzo opłaka- 

| ne, Odciąganie strzykawkami krwi 
gospodarczej przez nadmierne świad 
czemia i podatki, bądź przymusowe. 
bądż dobrowolne, stwarza anemię. 
Gorzej jest kiedy, jak u nas, sta- 
liśmy się dziedzicznie obciążeni 


premacji. Jeżeli bowiem chodzi 
przesunięcia 1  przegrupowania mogą być powodem ograniczenia u- 
wśród rozmaitych warstw ludności prawnioń”, 

są one przy harmonijnym współży-| Trudno za najważriejsze zadanie 
ciu rzeczą normalną. Są one tak na | uważać obronę pewnych postulatów 
turałnym objawem jak migracja | choć są one niesłychanie doniosłe, 
wewnętrzna. Dzieją się one bez na: | kiedy cała egzystencja gospodarcza 
ciska i naporu z  czyjejkolwiek | narodowości żydowskiej znajduje 
strony. się pod znakiem eksterminacji i 

Raz na zawsze musimy sobie n- | prześladowań. 

przyżomoić, że nie poszczególne 
grupy etniczne i nie poszczegć lne | każdej okazji tym sloganom i ha. 
jednostki, lecz każda jednostka | słom, wskazując na zgubność ich 


[swym istnieniem z racji przysługu- | nietylko dla ludności żydowskiej, 


trzasku, który stworzył dla ludne- | skutkami akcji petardowej i boj- jących jej praw obywatelskich, go- ale dla calego społeczeństwa i fi- 


ści żydowskiej, ponieważ zawczasu 
dokładnie nie zbadał swego własne- 
go rodowodu, 

Dopcki antysemityzm będzie głów 
nym przedniotem obrotu handlo- 


kotowej i pielęgnujemy to dzie- 
dziczne obciążenie. Może to spowo- 
dewać niebezpieczną hemofilję go- 
spodarczą, która przy lada za 
draśnięcu grozi katastrofalnymi 


wego, spodziewać się po naszej go- | skutkami. 


spodarce wielkich sukcesów nie 
można, 

Błędne jesi rćwnież przywiązy: 
wanie zbyt wielkich nadzici «to 
przemysłu, którego głównym opar- 
ciem jest inicjatywi państwowa, 

Penetracja obcego ducha do na- 
szych stosunków wewnętrznych 
jest tak poważna, że sieje spusto- 
szenia, stając się z każdym dniem 
zrożniejsza i nichezpiecznie jszi. 

Mćwi się rzekomo o parciu wsi do 
miasta dla zajęcia placówek. han- 
dswych. 5tragan w rzeczywistości 
sromotnie zbankrutował. 

Jeżeli nadal będziemy kontynno- 
wa dotychczasową polityke -unie- 
ruchomienia handlu i niezroznmie- 
nia właściwych dążeń wsi, nie be- 
dziemy mieli ani przemysłu, - ani 
relniciwa, 


Dla handlu zewnętrznego potrzeb 
ny jest zdrowy klimat dokoła han- 
dlu wewnętrznego. 

Rasistowskimi i totalistycznym 
teoriami, nawet kiedy się je przykry 
wa kontuszem polskim, %w:iego kli- 
matu stworzyć niepodobna. 

Eliminnjąc żywioł gospodarczy 
żydowski i społeczeństwo żydow 
skie ze wspólnej rodziny państwo- 
wej. nderza się nietylko w trzon 
praworządności, ale w podstawy 
egzystencji finansowej i gospodar: 
czej państwa. 

Rozlegają się co pewien czas 
w sejmie głosy o ilościowej supre- 
macji ludności żydowskiej w niektó 
' rych dziedzinach gospodarczych, 

W odniesieniu do własnych oby» 
kac konstytuzyjnie równoupraw- 
nionych nie może być mowy o st- 


towości do ofiar na rzecz państw», nansów państwowych, 
świadczeń codziennych we wszyst-| Odbywa się licytacja in plus pud 
kich przejawach życia państwowe-, względem sposobów zgnębienia i 
go należy do polskiej spólnoty spo- zniszczenia ludności żydowskiej. 
łecznej w najszerszym tego słowa| Jednocześnie słyszy sie od nie- 
znaczeniu. przyjaznych lziałaczy i kierunków, 
Tak pojmuje to zresztą ustawa że wykluczają zdecydowanie -licy- 
konstytucyjna, określając „Państwo tację haseł. Oczywiście trudno jest 
polskie jako wspólne dobro wszyst- | o licytację kiady wzięło się maksy 
kich obywateli, których pochodze- | malny rozpęd, głosząc systematycz 


słosuje się przeczyszczają- 
ce pigułki ALDOZA, znak 
ochronny GÓRAL”, dzia- 
lają łagodnie: Niejedno- 

otnie zapobiegają two- EB 
1zeniu się hemoroidów. $ 

iałają przy obstrukcji, 
nadmiernej otyłości i złej 
przemianie materii. Nie 
wymagają specjalnej die- Pa / 
ty. Próbne pudełko METAN 
a 5 sztuk w cenie 0.15, É 
a 15 sztuk 0.40 


© nie, wyznanie lub narodowość nie 


Musimy przeciwsławić się przy, 


ne wyrugowanie żydów z zajmowa 
nych przez nich placówek i maso- 
wy exodus tysiącami nici związa- 
nych z zrośniętych z ziemią polską 
obywateli polskich, synów i córki 
jednakowo nam drogiej i bliskiej 
Polski. 

Stworzono jakąś specjalną 
GEOGRAFIĘ EMIGRACYJNĄ, 
usiłując na gwałt nadawać ilnzjom 

kształty realne. 

Już cały glob ziemski nie starczy 
damiorosłym geografom. Dzień w 
dzien powtarza się, w- kćłko ten 
refrain przy Każdej nadarzającej 
Eię okazji. 

Żadnych zagadnień w ten sposób 
się nie rozwiąże i dochodowości pań 
stwowej nie podniesie. 

Trochę więcej realizmu i mniej 
nienawiści — a staniemy wszycsy 
na jednej płaszczyżnie wspólnej 
pracy dla dobra wszystkich obywa- 
| teli, bo łatwiej jest — jak słusznie 
zauważył p. premier Składkowski 
-— zrobić plan wielki, niż plan 
realny. 

Rtwnie frafne jest powiedzenie 
p. wicepremiera, że należy rozwiać 
ilnzję. iż „drogą kuglarstw można 
stworzyć jakieś wartości pozytyw- 
ne i trwałe”, 

Zawrócić czempredzej 
prowadzącej do impasu! 

Nasza przyszłość to szeroki 
szlak wspólnych wysiłków i osiąg- 
pięć `. 

Sejm przystąpił do głosowa- 
nia. Nie głosowali za budżetem 
ukraińcy i żydzi. Głosowanie w 
trzecim czytaniu odbedzie się 
w poniedziałek. 


z drogi 


Likwidacja nar.-socjalistów na Wegrzech 


Partia rozwiązana. — Lokale zrewidowane i opieczęteo- 
wane. — Na wypadek zdrady — śmierć 


Bezpośrednią przyczyną rozwiązania -- żamach na synagogę w Budapeszcie 


cają również uwagę, iż narodowi | tii, STALE GROŻĄCĄ PORZĄD: | ności karnej. 
I g | 


BUDAPESZT, 24.2. (PAT) — | partii narodowo - socjalistycznej w | 


Węgierska partia narodowo - socja 
styczna, której przywódcą jest 
przebywający obecnie w więzieniu 
mjr. Szalasy, została dziś rozwiąza- 
na. Jak wiademo, na czele partii 
stał ostatnio Huhay, Dziś w godzi- 
nach rannych lokale partii zarówno 
w Budapeszcie, jak i na prowincji, 
zostały OBSTAWIONE SILNYMI 
ODDZIAŁAMI POLICJI. Po przepro 
wadzeniu rewizji archiwa partyjne 
przewieziono do prokuratury, a lo- 
kale opieczetowano. 

Jak słychać, liczni narodowi sc- 
cjaliści, szczególnie pełniacy w par 
tii funkcje kierownicze, zostaną u 
mieszczeni w obozach koncentra 
cyjnych. 

Należy podkreślić, że od czasu, 
gdy najważniejsze rcformy, głoszo- 
ne przez narodowych socjalistów, 


pi 


pierwszych dniach urzędowania 
premiera Telekřego również z u- 
wagi na obecną międzynarodową 
sytuację polityczna ma doniosłe 
znaczenie. Należy podkreślić, że po- 
sel Rajniss, jeden z twórców ruchu 
iarodowo - socjalistycznego na 
Węgrzech, wstąpił przed kilku dnia 
mi do stronnictwa rządowego. Zwra 


Z ostatniej chwili 


socjaliści po rozwiązaniu partii nie KOWI PAŃSTWOWEMU I SPOŁE- 
będą mogli kandydować w najbliż- CZEŃSTWU, PARTIĘ TĘ ROZWIĄ 
szych wyborach do parlamentu. ZUJĘ. 

BUDAPESZT, 242. (PAT) Zabraniam jej dalszej działajności 
Rozporządzenie ministra spraw we majątek zaś partii konfiskuję, prze- 
wnętrznych. rozwiązujące węgier- znaczając go na cele dobroczynne. 
ską partię narodowo - socjalistycz-, Gdyby członkowie partii, mimo to, 
ną, brzmi m. in. jak następuje: * kontynuowali swą działalność, zo 

Z uwagi na akcję członków par-| staną pociagnięci do odpowiedzial- 


= 


Pożar przy ulicy Pomorskiej 44 


Paliła się suszarnia M. Gufgolda 


O godz. 1,30 w nocy zaalarmowa 
an straż ogniową do pożaru przy 


m. in. kwesiia żydowska i reforma ul. Pomorskiej 44. 


rolna, weszły przynajmniej w głów: | 


nych zarysach w stadium realiza- 


Ze względu na to, że alarm 
brzmiał groźnie, na miejsce wyje: 


' in oudynków, a więc farbiarnia, skła | Przyczyny pożaru i wysokości 
Gy odpadków itp., zostały uratowa- strat narazie nie ustalono. 
ne. 


Węgierska partia narodowo - so- 
cjalistyczna uważa dotąd mjr. Sza- 
slasy'ego, skazanego za działalność 
dążącą do zmiany istniejącego po- 
rządku społecznego przy użyciu si- 
| ły, za swego wodza i moralnego 
kierownika. 

Śledztwo policyjne stwierdziło, że 
w łonie węgierskiej partii narodo- 
wo - socjalistycznej założono tajną 
organizację pod nazwą „CZARNW% 
FRONT”, której członkowie ozna- 
czeni byli nie nazwiskami, Jeez licz- 
bami i mieli ZA ZADANIE ORGA- 
NIZOWANIE ZAMACHÓW TERO- 
RYSTYCZNYCH. 

Stwierdzono również, że w łonie 
partii istnieje „wydział bezpieczeń 
stwa partii” na wypadek objęcia 
władzy przez partie, obsadzenie sta 
nowisk państwowych i dażenie DO 
REALIZACJI CELÓW  NARODO- 
WO- SOCJALISTYCZNYCH PRZY 
| UŻYCIU PRZEMOCY. 

Członków partii zaprzysięgano 


Góra, Marjas i Piec II 


cji na drodze parlamentarnej, partia chały plutony 1I, III i IV, a razem 


narodowo - socjalistyczna straciła z mm} komendant straży insp. Bie- i GROŻONO IM NA WYPADEK 


wielu zwolenników, szczególnie 


z pośród inteligencji Z chwilą za- | 


mknięcia na okres 3-ch miesięcy 
organu partii 


stycznej „Magyar Sag” 


narodowo - socjali- | 
odebrano prawie 200 mir., opierające się aż wwieszającą zawodników: 


droń - Kalinowski. 
Po przybyciu na miejsce 
zastała sytuację poważną. 
Podwórze domu nr. 44 długości 


straż 


partii możliwość szerzenia propa- | o ul. Północna zabudowane jest 


gandy, co niemal do zera zreduko: 
wało jej aktywność. 

Bezpośrednią przyczyna rozwiąza 
nia partii jest WYNIK ŚLEDZ: 
TWA W SPRAWIE ZAMACHU 
BOMBOWEGO PRZED SYNAGO- 
GĄ W BUDAPESZCIE w  ubieg- 


tym miesiącu. Śledztwo . wykazało | 


bowiem, że zamach zorganizowany 
był przez członka partii narodowo- 
socjalistycznej Jokedyu, należące- 
go równocześnie do rządowej partii 
a wykonany był przez młodych na- 
rodowych socialistów. 

W tutejszych kołach politycz- 


gęsto. 


| Z frontu od ulicy stoi dom miesz 


kalay, w głębi zaś podwórza 
zabudowania fabryczne. 
Pożar, jak się okazało, wybuchi 
w suszarni, należącej do M. Git- 
golda. 
Tuż obok suszarni mieści się far 
,biarnia i skład odpadków. 


zawieszeni w prawach członków kadry olimpijskiej 


Polska Agencja Telegraficzna | Matiasa i Pieca II w prawach 
(ogłosiła uchwałę zarządu Pol- członków kadry olimpijskiej Aż 
skiego związku piłki nożnej, za:, do czasu wykazania poprawy. 
Górę, 


i eńfap raidu zimowego 


polskiego Touring Klubu 
LWÓW. 2411. (PAT.) — Jak Peugot. Zagórna na Chevrolet 
już podaliśmy, w piątek rozpo- i t d. Niektóre wozy, które 
,„czął się aulomobilowy raid zi- przejechały trasę Warszawa — 
mowy Polskiego Touring Klubu. Lwów z nadmierną szybkością, 


Pierwszy etap raidu prowadził przekraczającą czas przybycia | s 
„lz Warszawy do Lwowa, następ- do Lwowa, zatrzymywano na, W Klęczanach pod Nowym Sączem 


ZDRADY ŚMIERCIĄ. 


Śledztwo dowiodło również, że 
sprawcy zamachu przed synagoga 
w Budapeszcie, który nastąpił w dn. 
3 lutego r. b, otrzymali granaty 
ręczne w głównym lokalu partii na- 
rodowo - socjalistycznej i stamtad 
udali się pod synagogę 


NOWY SĄCZ, 24.2. (PAT) 


| Energiczna akcja straży ogniowej nje przez Stanisławów do Koso- punkcie kontrolnym we Lwowie schwytano pięknego barwnego mo- 


doprowadziła w szybkim czasie do 
opanowania ognia. 


Po niespełna godzinnej akcji po- wa o godz. 12.40 p. Rychter na! były 42 wozy. Wiedeńczyk Wes- | chrząszcza. 


żar został ugaszony. 
Spłonał parterowy budynek, w 


dłużej. 
Do godz. 16-ej do Lwowa przy 


WA. 
Jako pierwszy przybył do Lwo 


; Chevrolet. następnie przybyli ko 'sely, któremu na trasie pękła oś, 
lejno: Sporny na Buicku, Mazu- zmuszony był wycofać się z rai- 


nych podkreślają, że rozwiązanie , kiórym mieściła się suszarnia, resz rek na Chevrolecie, Wolman na, du. — 


tyla. W Naściszowej pod Nowym Są 
czem chłopiec  znałazł żywego 
W w wielu miejscach 
zaobserwowano przylot skowronków 

Wieśniacy wróżą w związku z 
tym wczesną i ciepłą wiosnę, 
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pa 


Atak Niemiec na Czechy 


Berlin żąda redukcji armii czecho-słowackiej i chce uzależn 
czeski przemysł wojskowy dla siebie 


PRAGA, 24 2. (Tel. wł.). Spo-| mii niemieckie i, za aprobatą 
łeczeństwo czeskie przeżywa b. Berlina, armii japońskiej. 
ciężką chwilę wskutek niezmier| Jednakże Niemcy nie konten- 


państwo czecho - słowackie. 

Celem tego nacisku jest całko, Słowację do takiej sytuacji, aby 
wite podporządkowanie Cze- | wszystkie zasoby państwa cze- 
cho - Słowacji Rzeszy nie tylko cho - słowąckiego pracowały na 
pod względem gospodarczym, a 
je również politycznym i woj- 
skowym. 

Dla zrealizowania tera celu 
Niemcy popierają dążenia sło- 
waków i ukraińców ue jeszcze 
silniejszego wyodrębnienia Sło- 
waącji i Rusi Zakarpackiej oraz 
domagają się autonomii kultu- 
ralnej dla niemców, zamieszka- 
łych w Czecho - Słowacji. 

Największy jednak nacisk 
Berlina idzie na armię czecho - 
słowacką. Niemcy żądają: roz- 


WARSZAWA, 24,2. (PAT) 
Wobec ukazania się w części pra- 
sy wiadomości © przywróceniu 
; przez pomoc zimową odpracowania 
„świadczeń (t. zw. odróbki), biura 
„akcji pomocy zimowej stwierdza, 
ezłonkowania armii czecho - żę w myśl decyzji naczelnego wy- 
słowackiej na trzy człony: A) gziału wykonawczego ogólnopo!- 
czeski, b) słowacki, e) ukraiń- skiego obywatelskiego komitetu 
ski, oraz zredukowania jej liez- zimowej pomocy bezrobotnym sto- 
ACT RE AR Ka sowanie odpracowania świadczeń 
nadwyżki broni i materiałów PORAZKA, 
wojennych, wyprodukowane 
przez czeskie fabryki, lokowane 
były wyłącznie w Niemczech. 

Ten ostatni postulat Berlina 
godzi nie tylko w samodziel- 
ność Czecho - Słowacji, ale ró- 
wnież ogranicza rolę kapitału 


angielskiego (Rotszyldzi angiel-|  CZUNGKING, 24.2, 


(PAT) 


jennym. 


nie tego kapitału z Czech i o u-| betu. Po śmierci poprzedniego Da- 
zależnienie czeskiego wojenne- laj - Lamy władze chińskie prowin- 
go przemysłu od kapitałów nic- 
mieckich. Za kulisami tej akcji 
stoi Krupp. ~ 

Nacisk niemiecki na Czecha- 
Słowację w sprawach wojsko- 
wych odniósł już pewne sukce- 
sy. Publiczną jest tajemnicą, 
te czeskie fabryki broni pracn- 
ją dziś głównie na potrzeby ar- 


Biuro dla spraw kolonialnych 
będzie utworzone przy prezydium rady ministrów 


Warsz, koresp. „Głosu Poran |spraw kolonialnych. 
nego“ telefonuje: Biuro to ma skoordynować 
„Słowa Wileńskie* donosi, że wszelkie sprawy, dotyczące ko- 
w najbliższym czasie przy pre- lonii zamorskich. Na czele biura 
zydium rady ministrów utworzo stanąć ma jako dyrektor, mjr. 
ne zostanie specjalne biuro dla, Lepecki. 


dwuch chłopców, którzy urodzili się 
w chwili zgonu Dałaj - Lamy. Ge- 
nerał chiński Wu - Czung - Hsin 
wraz z regentem Tybetu Yeczeń - 
Kutuczu, żywym Buddą, rozstrzyg 
nie, kto będzie przyszłym Dalaj - 
Lamą. 


l Władcą Tybetu jest Dalaj - Lama, 


| rzecz potęgi Niemiec. 
(S 


Pragi. 
Nie można się dziwić, że bru. 
talny nacisk Berlina przygnębił 


W myśl przyjętej przez naczelny 
wydział wykonawczy zasady niesie- 
nia pomocy bezrobotnym przede 
wszystkim w formie zatrudnienia 
hezrobotni zapracowują świadczenia 
wszędzie, gdzie prowadzenie robó:, 
szczególniej o społecznym znacze 
niu jest możliwe. Wynagrodzenie 
za tę pracę regulowane jest wg. 
stawek ustalonych dla robót pu- 
blicznych, finansowanych przez fun 


i 
i 


| Stąd wielka presja na Czecho- zdają sobie sprawę, że Niemcy, 

owację. W kołach dziennikar nie mogąc wymusić na Anglii i 
nie silnego nacisku Niemiec na tują się tym stanem rzeczy. Pra skich mówi się nawet o ultima- Francji ustępstw, chcą sobie po 
gną one doprowadzić Czecho - fum niemieckim pod adresem | wetować na wschodzie. 


| 


społeczeństwo rzeskie, Czesi 


Ofiarą nieposkromionych ape 
tytów niemieckich ma się stać 
znów Czecha . Słowacja. 


„Cdróbka” nie jest konieczna 


Qderacowiwamie świadczeń nadal 


zakazane 


nagrodzenie to wyplacane jest czę- 
ściowe w gotówce, częściowo zaś 
w hbonach żywnościowych i węglo- 
wych. Tam gdzie warunki atmosfe- ` 
ryczne nie pozwalają na prowadze- 
uie robut, bezrobotni korzystają ze | 
świadczeń pomocy zimowej, bez 0-| 
bowiązku odpracowywania ich w 
późniejszym okresie. Również bez- 
robotni, chwilowo niezdolni do pra | 


cy, otrzymują świadczenia hez obo- | 


Í 


(j s . 
dusz pracy na danym terenie. Wy-, wiązku odpracowania. | 


rany przez. mzedstawicieli 
głównych klasztorów buddyjskich 


Odznaczeni 


Warsz. kor. 
go. telefońuje: 
Zarządzeniem pana Prezyden 
"ła R. P, odznaczeni zostali Zło- 


Kto zostanie Dalaj-Lama? 


Nic jeszcze nie wiadomo o przyszłym władcy Tybetu | 


— mieszkający w pałacu, znajdującym roczni w Lhassie i wyroczni w Sam- 
sey) w czeskim przemyśle wo- Chiński premier dr. Kung oznajmił się w pobliżu Lhassy. Nominalnie Ye. Drugim z rzędu dygnitarzem ty- 
iż wkrótce należy oczekiwać ujaw- sprawuje on najwyższą władzę cy- | betańskim jest t, zw, Taszi - Lama, | 

Niemcom chodzi *o wyrzuce- nienia, kto będzie Dalaj = Lama Ty: wilną i dachowną. Jest on póbed Panie na czele klasztoru Taszi- | 
trzech: Limpo, 


| 
i 


| 


Taszi - Lama jest uważany nawet 


cji Kokonor skierowały do Lhassy na mocy orzeczeń państwowej wy-, w pewnych kołach tybetańskich ja 


ko dostojnik, wyłacznie decydujący | 


|w sprawach - duchownych d wyżej 


stojący od Dalaj - Lamy. Znaczenie 


Głosu Poranne- Taszi - Lamy wzrastało bezustan- 
, Głos 


nie w ciągu ostatnich trzech stuleci, 
Władze chińskie posiadają swego 


s + . | 
przedsiawicieła w Tybecie, biorące- 


tym Krzyżem Zasługi: po raz 80 udział w rządach. 


między Polską a Francją 


drugi; zmarły dr. Edward Wert 


heim, b. szef sanitarny D. ©. K. 
Łódź, b, szef sztabu D: O. K. - 
Łódź, płk. dypl. Stefan Iwa- 
nowski oraz b. szef ckręgowego 
urzędu wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego, 
| ppłk. dypl. Jan Gabryś 


Piac Wolności 


w Poznaniu 
nie zmieni nazwy 
POZNAŃ, 24 2 (Tel. wł.)- — 


| 


$ 


| 


2.673 żydów 


pozbawiono obywatele. 
stwa w Czerniowcach 


CZERNIOWCE, 24 2. (PAT). 
W miasteczku Bołoszany (Ru- 
munia) na 3.238 żydów zostało 
skreślonych z listy obywateli 
rumuńskich 2.673 osób. Tylko 
500 osobom obywatelstwo Zo- 
stało przyznane, 65 wypadków .. 
jeszcze nie jest rozstrzygnie- 
tych ostatecznie. 


Meksyk nie kupi 
niemieckich samolotów 


MEKSYK, 24.1. (PAT) — Amba-. 
sador Stanów Zjednoczonych Da- 
niels oświadczył, iż rząd  meksy- 
kański odrzucił ofertę nabycia 17 
samolotów niemieckich w zamian za 
nafte meksykańską. 


Jeden z przedstawicieli rządu 
meksykańskiego zakomunikował 
dziennikarzom, iż Meksyk nie zamie 
rzał nigdy dokonywać podobnych 
transakcji. Dotychczas Meksyk na- 
hywał samoloty w Kanadzie i z do 


| staw tych jest zupełnie zadowolony. 


Troje dzieci 
zginęło w płomieniach 
CZERNIOWCE, 24.2. (PAT) 

We wsi Bucu pod Kalaraszeni spa- 
lil się dom gospodarza Jona Tzigan, 
przy czym w płomieniach znałazło 
śmieć troje dzieci w wieku od 2 
do 5 lat. i F. 


PARYŻ, 24.2, (Tel wł.) — W Pa- 
ryżu rozpoczęły się rokowania han- 
dlowe polsko - francuskie, mające 
na celu rozszerzenie ram wzajem- 
nej wymiany gospodarczej za po* 
mocą systemu prywatnych kompen- 
sacji, Ponadto mieszana komisja 
polsko - francuska przeprowadzi kon 
trole dotychczasowego obrotu to: 


tem towarowym w ten sposób, że 
nadwyżka wartości naszego eks- 
portu do Francji nad importem fran - 
cuskim. do Polski w wysokości 20 


proc. — przeznaczona jest na po- `` 


krycie kosztów dewizowych tury- 
styki polskiej do Francji. 

Webec czego obrót towarowy pol 
sko - francuski musi wykazywąć 


Iza wojewódzka w Poznaniu warowego pomiędzy obydwoma kra: sałdo dodatnie dia Polski, co w re- 


na porządku obrad komisji administracyjnej 


Warsz. koresp. ..Głosu Poran | Na posiedzeniu tym postawio- 
nego“ telefonuje: na bedzie na porządku dziennym 

We wtorek odbędzie się posie- sprawa zniesienia uboju rytual- 
dzenie komisji administracyjnej | nego. 
sejmu. 


uchyliła uchwałę rady miejskiej 
Poznania w sprawie zmiany na 
zwy placu Wolności na plac Ro 
mana Dmowskiego. l 

Uchwała ta powzięta została 
głosami radnych Sfronnictwa 
Narodowego. 


jami oraz ustali nowe kontyngenty 
na najbliższy kwartał r. b. 

Jeżeli chodzi o umowę turystycz- 
ną polsko-francuska, której termin 
ważności upływa w czerwcu r. b, to 
ma być ona odnowiona w drodze | 
hezpośrednich rokowań. 


zuliacie da "możność sfinansowania 
przez Polskę ruchu turystycznego 
do Francji. ` 

Obowiązujący do końca roku 1- 
hieglcgo układ płatniczy polsko - 
francuski został na pewien czas 
przedłużony i ma być wraz z ukła- 


„Spisek miotaczy ognia“ 


Trybunał wojskowy w Bukareszcie wyniósł szereg 
wyroków skazujących 


BUKARESZT, 24.1I (PAT.) —|kary więzienia od 1 roku do 8 
Trybunał wojskowy w Bukaresz- lat, trzech uniewinniono. 
cie wydał dzisiaj wyrok w spra-| Oskarżeni przygotowywali za- 
wie, znanej pod nazwą „Spisku mach w Bukareszcie, przy czym 
miotaczy ognia“. Odpowiadało znaleziono u nich bomby i mio- 
przed sądem 12 członków grupy tacze ognia. Spisek został wykry- 
terorystycznej b. Gwardii Zelaz- ty dzięki wybuchowi w tajnym 
nej. 9 oskarżonych skazano na laboratorium. 


Ludożercy w Brazylii 


Dwaj indianie zamordowali, upiekli i zjedli chłopca 


BUĘNOS AIRES, 24,2. (PAT) — | łowali urządzić zasadzkę w porozu- 
W miejscowości Las Delicias de mieniu z pewnymi szczepami in. 
San Miguel w prowincji Salta, dwaj dian, wohec czego policja musiała 
indtanie porwali kilkuletniego chłop zrobić użytek z broni palnej. Obaj 
ca nazwiskiem Virgilio Gomez, któ ludożercy zostali zabici. 
rege zamordowali w okrutny spo-|  Niańnotowany od niepamiętnych 
sób, a następnie upiekli i spożyli, czasów wypadek ludożerstwa wy- 
poczym zbiegli. 

Na wysłany w pogoń za ludożer- 


wrażenie, 
tami oddział policji zbiegowie usi- | 


Każdy francuz 
w masce gazowej 


PARYŻ, 24 2. (Tel. wł.). 
Rząd francuski postanowił zao- 
patrzyć w maski gazowe całą lu 
dność. W najbliższym czasie ma 

|się już rozpocząć bezpłatne roz 
dawnictwo masek. 
| Dotychczas maski otrzymali 
t jedynie policjanci, strażacy, są- 
nitariusze, persone) magazynów 
spóžżywcezyċh it. d. 


„NOWY KRYZYS EUROPY”. 

KluŁ Demokratyczny w Łodzi 1- 
rządza w niedzielę, dnia 26 lutego 
o godz. 12-ej w sali Teatru Miej- 
skiego, Śródmiejska 15, odczyt red. 
„Czarno na białem” Januarego 
Grzędzinskiego na powyższy temat. 
Odczyt zapówiada się nięzwyk'ś 
ciekawie ze względu na osobę pre- 
iezonta jak j sam temat, 
, Frzedsprzedąż biletćw 


— 


odbywa 


me. kratycznego, ul. Kilińskiego 49 
od gudz. 19—21-6j. 


| 


Należy zauważyć, że układ tury- dem konfyngentowym przedyskute 
styczny z Francją łączy się orga- wany podczas obecnych obrad. 
nicznie z polsko - francuskim obro- | 


Nowe linie lońmicze 


Bezpośrednie połączenie z Bagdadem i z Rzymem 


W póczątkach czerwca r. b.|tygodniu przez Sofie i Saloniki 
otwarte zostanie codzienne po-| do Aten. ' 
łączenie lotnicze na trasie: Gdy- Linia będzie obsługiwana 
nią — Warszawa — Zagrzeb — przez PLL. „Lot“ i rumuńskie * 
Wenecja — Rzym. Trasa ta, łą-| tow. „Lares“. Rówriież codzien- 
cząca Bałtyk z Adriatykiem, obj ne będzie połączenie na trasie: 
sługiwana będzie przez P.L. L., Warszawa — Kraków — Buda- 
„Lot“ į włoskie tow. „Aviolina | peszt (PLL. „Lott i węgierskie” 
Italiana“. Linia Blisk ego VYSENO| tów. „„Malert*). W- sezonie let- 
du, eksploatowana wyłącznie! nim otwarta będzie, jak i ubieg- 
przez Polskę, przedłużona z0- | łego roku, dodatkowa linia: Gdy 
stanie od 15 kwietnia b .r. do; nia — Warszawa. == Dwa razy 
Bagdadu, wynosząc łącznie dziennie przeloty na linii: War- 


3.550 klm. na trasie: Warszawa! 
— Ateny — Lydda — Bevruth | 
— Bagdad. 

Od 15 kwietnia otwarte zosta- 


wołał wśród ludności wstrząsające się codziennie w lokalu Klubu De- nie codzienne połączenie z Bu- 


kareszlem, przez Lwów i Czer- 
niowce, z Bukaresztu 3 razy w 


szawa — Poznań — Berlin: a 
stamtąd raz dziennie do Lomdy- 
n.. (eksplostacja angielskiego 
tow. „British Airways"). Na tes 
renie Polski Ledziė istnieć tylko 
jedna t. zw. ślepa linia na trasie 
Warszawa — Katowice, 


6 


Mddomośii bieżące | 


DYŻURY APTEK. — Nocy dzi- 
siejszej dyżurują zaiojłce | 
apteki: L. Steckel (Limanowskiego 
37), Sz. Jankielewicz (Stary Rynek 
Y9), T. Stanielewicz (Pomorska 91), 
A. Borkowski (Zawadzka 45), B. 
Głuchowski (Narutowicza 6), St. 
Hamburg i S-ka (Główna 50), L. 
Pawłowski (Piotrkowska 307). 


Idea racjonalnej opieki nad 
dzieckiem i matką bezdomna 
od długiego czasu absorbuje 
społeczeństwo Łodzi i woje- 
wództwa łódzkiego, Matka bez- 
domna, matka opuszczona jest 
zjawiskiem coraz częstszym i 
niepokojącym. 

Matka bezdomna z dzieckiem 
szczególnej wymaga opieki i 
troski ze strony zorganizowame 
go społeczeństwa, jeżeli pragnie 
ono dać silniejsze podstawy ży- 
ciu przyszłych pokoleń, jeżeli 
nie chce spotykać się dłużej z 
tak smutnym zjawiskiem, jak 
niemal codzienny objaw porzu- 
cania dzieci przez bezdomne 
matki. 

Miasto, pojmując ogrom za- 
dań w tej dziedzinie. postano- 
wiło nadać opiece nad dziec- 
kiem i matką formy realniejsze 
i w tym celu zdecydowano 


DODATKOWA KOMISJA POBO 
ROWA. — W dniu 28 lutego r. b. 
urzęduje dodatkowa komisja pobo- 
rowa dla RKU Miasto II, 


Stawić się winni wszyscy pokoto 
wi rocznika 1917 i starszych rocz- 
nikćw. zamieszkali na terenie 1, 4. 
6. 7, 10, 12, 13 i 14 komisariatćw 
policji, którzy z jakichkolwiek po- 
wodów nie stawili się w wyznaczo- 
nym terminie do przeglądu wojsko 
wego i otrzymali imienne wezwa. 
nie z łódzkiego starostwa  gradz- 
kiego. 

Dodatkowa komisja poborowa 
urzęduje w lokalu wydziału woy 
skowego przy Al. Kościuszki 19. 


ODSZCZURZANIE MIASTA, 
Wydział zdrowia publicznego zarzą 
du miejskiaro w Łodzi informuje, 
że już czyni przygotowania do do- 
rocznej wiosennej akcji odszczurza- 
nia miasta. 


PRZENIESIENIE BIURA MEL- 
DUNKOW.EGO. — Wydział ewiden 
cji ludności zarządu miejskiego w 
Łodzi zawiadamia, że biuro meldun 
kowe. nr. 5, obejmujące komisaria- 
ty policji państwowej 12, 13 i 14, 
a mieszczące się dotychczas w da 
mu przy ul. Wólczańskiej nr. 251, 
zostaje z dniem 1 marca 1939 roku 
przeniesione do nowego lokalu przy 
ul. Kruczej nr. 3, gdzie w dniu tym 
rozpocznie się normalne urzedowa- 
nie, 


W urzedzie wojewódzkim odbyło 
się zebranie sekcji organizacyjnej 
komiteu zbiórki na szkolnictwo pol- 
skie zagranicą. Zebraniu przewod- 
niczył prezydent Godlewski. 

Na wstępie złożono obszerne 
sprawozdanie z dotychczasowej 
działalności, a specjalnie z wiki 
ków zbiórki w dniu 4 b. m. 

w Dniu polaka z zagranicy. si. 
ka na listy składkowe jest jeszcze 
nieskończona i przyniesie prawdo- 
podobnie około 15 tysięcy zł. Ogó- 
łem suma uzyskana drogą zbiórek 
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Przystań dia bezdomnej matki 


Miasto zbuduje gmath systemem pawilonowym sumptem 
800 tys. zł., pochodzących z repartycji zamrożonych należności 


wznieść w Łodzi specjalny 
gmach — Dom dziecka i matki. 

By zdobyć podstawowy, a 0- 
rientacyjny materiał w tym kie 
runku, udała się w swoim cza- 
sie do Budapesztu specjalna de 
legacja Łodzi, by zapoznać się 
z agendami opieki społecznej 
uad matką i dzieckiem na Wę- 
grzech. 

Na drodze realizacji nakre- 
ślonych planów sfanął jednak 
brak środków finansowych. 

Dopiero w ostatnich dniach 
sprawa budowy Domu matki i 
dziecka ruszyła z miejsca. Spra 
wie tej poświęcone zostało od- 
byte wczoraj posiedzenie komi- 
tetu, na którym omawiano spra 
wy finansowe, 

Stwierdzono, że urząd woje- 
wódzki w Łodzi dokonał repar- 
tycji zamrożonych sum, należ- 
nych zarządowi miejskiemu od 


Założono lokalne kola 


Tow. Pomocy Polonii Zagranicznej 


z lokalach zamkniętych wyniosła 
2.084 zł. 98 gr. zaś zbiórka ulicz- 
na dała ogółem 3,357 zł. 59 gr. 
Prez. Godlewski stwierdził, że 
akcja tegoroczna dała dobre reziil- 
taty dzięki energicznej pracy Kė- 
mitetów korporacyjnych, które zmo 
bilizowały 150 osób do kwesty w 
lokalach zamkniętych? oraz 
kwestarzy do zbiórki ulicznej. 
Pod komiec zebrania postanowio- 
no przękształcić wszystkie komite- 
ty zbiórki na koła lokalne Tow. 


| 


woj. H. Józewski 
w f. „Adolf Horak i S-ka" 


Wczoraj p. wojewoda łódzki 
Henryk Józewski w towarzy- 
stwie naczelnika wydziału prze- 
mysłowego inż. E. Głogowskie- 
go przybył do zakładów przemy 
słu włókienniczego „Adolf Ho- 
rak i S-ka“ w Rudzie Pabianie- 
kiej, gdzie powitany został 
przez dyrektora dr. Speidla i p. 
Bogdanowa. P. wojewoda zwie- 
dził zakłady, interesując się no- 
woczesnymi urządzeniami za- 
kładów, opieką społeczną, wa- 
runkami pracy i płacy robotni- 
ków, rozwojem produkcji fa- 
bryki i t. p. 


Walne zgromadzenie 
członków P. C. K. 


Zarząd oddziału łódzkiego Pol- 
skiego Czerwonego Krzyża przypo: 
mina wszystkim członkom, że w nie- 
dzielę, dnia 26 lutego r. b. o godz. 
12-ej w sali PCK, ul. Piotrkowska 
236, 1 piętro, odbędzie się zwyczaj 
ne walne zgromadzenie członków 
oddziału łódzkiego. 


Skradzione rzeczy 
są do odebrania w policji 

W VII komisariacie policji przy 
Al. Kościuszki 19, znajdują się do 
odebrania: budzik niklowy z jed- 
nym dzwonkiem na wierzchu oraz 
puderniczka w formie podkówki z 
lusterkiem wewnątrz. Rzeczy te po- 
chodzą z Kradzieży, 

Poszkodowani mogą się zgłosić 
po odbiór do komisariatu w godzi- 
nach urzedowych. (1) 
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Piotrkowska 121 


POWRÓCIŁA Z PARYŻA 
PRZYJMUJE OD 4 DO 7-ej PO POŁ. 
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pomocy Polonii zagranicznej. 


Dwa pożary w Łodzi 
Paliło się przy ul. 6 Sierpnia 19— Wólczańskiej 129 


przy ulicv Wólczańskiej 129. I 
tam wskutek złej konstrukcji 
przewodu kominowego zapaliły 
się w podwórzu komórki. O- 
gień natrafił na łatwopalne ma 
teriały w postaci nagromadzo- 
nych zapasów węgla, drzewa i 
rupieci. Płomienie silnie zagra- 
żały pobliskiej stolarni mecha- 
nicznej Kwiatkowskiego przy 
ulicy Bandurskiego 15, 

Na ratunek przybyły 3 pluto- 
ny straży ogniowej: III, V i VII. 
Sytuacja w porę została przez 
straż opanowana. 

Po niespełna półtorej godzi- 
nie pożar został ugaszony. Ko- 
mórki uległy niemal zupełne- 
mu zniszczeniu. Straty są dość 
wysokie, jednak dokładnie na- 
razie nieustalone. (1) 


Niezwykły aparai W.T. 


deformujący brzmienie głosu w telefonie 


Gospodarz podnosi słuchawkę i po- 
znaje głos człowieka, z którym z tej 
czy innej przyczyny nie ma ochoty 
rozmawiać. Wobec tego naciska gu 
zik „aparatu W. T.” włączonego 
do telefonu i mówi: | 

— Pana X. niema w domu. Kie- 
dy będzie — nie wiademo. 

Tembr głosu dojdzie do rozmów 
cy zdeformowany, absolutnie nie- 


Wczoraj o godzinie 8.50 rano 
wezwano straż ogniową ma po- 
sesję mieszkalną Dawidowicza 
i Boraksa przy ulicy 6 Sierp- 
nia 19. 

Wskutek wadliwej konstruk- 
cji przewodu kominowego za- 
paliła się ściana w mieszkaniu 
lokatora Zachariasza Rewizor- 
skiego. Ogień momentalnie ob- 
jał sufit i podłogę. Niebawem 
zaczęło się palić urządzenie po- 
koju. 

Na miejsce przybył V pluton 
straży, który po godzinie pożar 
ugasił. Mieszkanie uległo czę- 
ściowemu zniszczeniu, Wyso- 
kość strat narazie nieustalona. 

Duże rozmiar- osiągnął po- 
żar, jaki o godzinie 14.45 wy- 
buchł na posesji O. Reznera 


Jak donosza z Ameryki nowojor- 
ski inżynier Louis Mac Atir zbudo- 
wał i wypuścił na rynek aparat, któ 
ry niewątpliwie będzie się cieszył 
dużym powodzeniem. 

Wiadomo powszechnie, że mikro 
fony i aparaty telefoniczne oddają 
dźwięk głosu ludzkiego zupelnie 
dokładnie tylko wówczas, gdy są 
dobrze wyregulowane. Wystarczy, 
aby taki aparat „rozstroił się” (na- | poznawałny, przyczym wedle ży- 
przykład gdy membrana znajdzie | czenia może on brzmieć dyszkan- 
się zbyt daleko od elektro - magne- | tem, tenorem lub basem, 
su, lub jeśli nie będzie ona dokład. 
nie ściśnięta w ramce itd.), aby 
tembr głosu natychmiast uległ de- 
formacji. Inżynier nowojorski prze ; 
studiował to zjawisko, ustalił jego | 
prawa i w wyniku skonstruował nie 
wiełki aparat, przy pomocy którego 
dełormację głosu można wywoły- 
wać sztucznie. 

Jaki cel można osiągnąć przez 
ten wynalazek dostatecznie zilustru 
je następujący przykład. W miesz- 
kanin lub w biurze dzwoni telefon. 


Aparat wynalazcy nowojorskie- 
go zosiał nazwany w sprzedaży 
„W. T.” wedle pierwszych liter 
„słów „wrong - talker” (fałszywie 
mówiący), uczyni również bezcelo- 
|wym podsłuchiwanie rozmów tele- 
fonicznych, ponieważ nle będzie moż 
na stwierdzić, kto właściwie mówi. 
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samorządów województwa w 
kwocie zł. 779.000. Dom ten będzie posiadał p9- 
Ustalone zostały zasady ścią- mieszczenie dia 300 dzieci, sta- 
gania tych należności przy sto-| cję rozdzielczą dla matek bez- 
«owaniu  dalekoidących opu-| <omnych, pomieszczenie dla 
słów i rozkładania na raty tych| matek bezdomnych, pomocni- 
należności. Wyłonieno komisje czą klinikę położniczą i pomie- 
szczenie dla matek w wkresie 
przedpołogowym. 


dowy domu. 


Komitet wobec tego RE 
wił zaakceptowany plan budo-| Realizacja budowy rozłożona 
wy Domu dziecka i matki po- będzie na kilka lat, prowadzo- 
wierzyć fachowcom do oblicze. | nn zaś systemem pawiłonowyim. 
nia przybliżonych kosztów bu- (rt) 


Widziałem Marie Antonine.. 


Wrażenia znakcęmitłego dziennikarza z pokazu 
filmu „Maria Antonina", zamieszczone we fran- 
cuskich pismach 


— Ostatni, krótki napis „ko- 
niec“... Zapalają się światła... Pu 
bliczność nie rusza się z miej- 
sca... Dziwna cisza przeciąga się 
w nieskończoność... 

Ktoś wstaje. Druga, trzecia, 
czwarta 'osoba podnoszą się z 
krzeseł. I nagle — burza oklas- 
ków huczy, wypełnia olbrzymim 
grzmotem całą, wielką salę. Wy- 
fraczeni panowie, najpiękniejsze, 
najbardziej dystyngowane ko- 
biety świata, wszyscy, w jednym 
szalonym entuz jaźmie. 

— (oś — jak na angielskie 
stosunki — niesłychanego. Takie 


napięciu. 

Nie ma sensu wymieniać sceu, 
streszczać film. Nie można okre- 
ślić co lepsze, a co gorsze. Jest 
jedno: Norma Shearer, a p.zy 
niej wszystko staje się nieważ- 
ne... Ona zaćmiewa! 

Zdumiewające jest tylko, że 
się zwraca uwagę na akcję. To 
już zaleta scenariusza, że potra- 
fił przy grze czołowej aktorki 
również na siebie zwrócić uwa- 
gę. Napisów nie czytałem. Nie 
było kiedy, nie było jak, Nie tyi- 
ko zresztą ja, wszyscy byli wpa- 
trzeni w ekran, w ten wspaniały 


rzeczy nie zdarzają się w Londy: majestat ekranu — w Normę 
nie. To było os-aczh bez prece-| Shearer... I nie można było na 


densu... 

Tak pisał sprawozdawca jed- 
nego z londyńskich pism codzien 
nych o reakcji publiczności na 
premierze filmu „Maria Antoni- 
na“, Czytając o tym, nie bardzo 
chciało mi się wierzyć, by an- 
gielska, a zwłaszcza londyńska 
publiczność potrafiła tak się dać 
porwać wzruszeniu i entuzjazmo 
wi. Mówiąc szczerze, sądziłem, 


że recenzent londyński przesa- | wolucji Francuskiej, 


dził. 
Działo się to w Paryżu. 


NORMA SHEARER 


Przypadkowo dostałem zapro- 
szenie na prywatny pokaz filmu 
„Maria Antonina“ w biurze Me- 
tro Goldwyn Mayer. Z pierw- 
szym metrem taśmy. z momen- 
tem, gdy na ekranie ukazuje się 
twarz Normy Shearer. zączyna 
się dziać coś wielkiego, Coś, cze- 
go nie można wyrazić słowami. 
Zachwyt i wzruszenie chwytają 
za gardło. Ogrom, moc, magne- 
z ekranu, 


,by trzymać przez cały czas trwa 


nie do pomyślenia na trzeźwo 


' moore, 


nic zwracać uwagi, gdyż za bar- 
dzo absorbowała sobą. „Maria 
Antonina“ skupiła w sobie, skon 
densowała wszystko, co można 
sztuką filmową wyrazić. Od ol- 
brzymiego przepychu wystawy, 
po przez subtelne wyczucie epo- 
ki, wyrafinowaną i stylizowaną 
atmosferę Wersalu. zapamiętały 
we wrogości Paryż, przełomowy 
okres schyłku Burbonów i Re- 
po przez 
szeroki rozmach, okrucieństwa i 
wielkie zamierzenia ludzi owych 
czasów, do osobistego życia kró- 
lowej Francji, pięknej i zniena- 
widzonej Marii Antoniny, do jej 
płomiennej miłości do Axela hra 
biego Fersena i konfliktów ro- 
dzinnych przy boku niechętnego 
jej męża Ludwika XVI, wszyst- 
ko jest wyrazem najwyższej in- 
teligencji, techniki, gry i reżyse- 
rii. 

Film realizowano dwa i pół ro 
ku. Włożono olbrzymie kapitały, 
wysiłek, pracę. Realizował W. S 
Van Dyke. Grają: Norma Shea- 
rer, Tyrone Power. John Barry- 
Anita Louise. Gladys 


| George, Robert Morley. 


| 


` Film był dotąd wyświetlany w 
Ameryce i Anglii. Należałem do 
nielicznych, którzy oglądali „Ma 
rię Antoninę* na kontynencie. 

Rozumiem słowa Howarda, 
który o filmie tym powiedział: 
„Maria Antonina" nosi dumny è- 


/pitet jubilenszowego filmu Me- 


tro Goldwyn Mayer. Doceniają 
tę zapowiedź fachowcy. Dore 
niam i ją. Od siebie stwierdzam: 
„Maria Antonina“ jest filmem, 
jakiego nie było i jakiego w przy- 


| ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA |nia filmu w jednakim, szalonym szłości tak prędko nie zobaczy- 
-.my'. 


Nr. 56 


25, II. — GŁOS PORANNY — 1939. 


Kradzież gotówki 
w hotelu „Monopol“ 


W hotelu „Monopol” przy ul 
Zawadzkiej 7 zajął pokój Berek 
Goldberg, zamieszkały od 18 låt 
w Tel Avivie, a bawiący chwilowo 
w Łodzi. 

Wczoraj rano Goldberg wyszedł 
na chwilę ze swego pokoju, a gdy 
wrócił stwierdził z przerażeniem, 
że zginęły leżące uprzednio na sto- 
le 340 złotych. 

Goldberg wszczął alarm. Przyby 
ła policja, która zatrzymała dwie 
osoby z pośród obsługi hotelu, ja- 
ko podejrzane o dokonanie kradzie- 
ży. Po przesłuchaniu osoby te zo- 
stały zwolnione, (1) 


Kronika reporterska 
województwa łódzkiego 


Na torze kolejowym w pobliżu wsi 
Warchałów, przez pociąg towarowy zo 
stał przejechany 37-letni Konstanty Żu 
czek, ze wsi Borowa, pow. radomsz- 
czańskiego. Żuczek w czasie biegu po- 
ciągu na trasie Częstochowa — Piotr- 
ków 'usiłował wyskoczyć z wagonu i 
dostał się pod koła, które obcięły mu 
obie nogi. W szpitalu Żuczek zmarł. 


W zagrodzie Feliksa Wojłaszczyka, 
we wsi.Kozłów, pow. łaskiego wybuchł 
pożar, który zniszczył zarówno zabi- 
dowania Wojtaszczyka, jak i jego są- 
siada J. Uszczyka Straty wynoszą oka 
ło 8.000 zł. W czasie akcji ratunkowej 
został ciężko poparzony Józef Uszczyx. 
Odwieziono go do szpitala. 

We wsi Chrzanków. pow. wieluńskie 
go syn miejscowego gospodarza 20 
letni Stanisław Sikora, manipulował 
przy rewolwerze ojca. Nagle padł | 
strzał, Kula ugodziła Sikorę w głowę. 
Odwieziono go w stanie beznadziejnym 
do szpitala. (1) 


PASZPORTY 
i WIZY 


na indywidualne przejazdy 
HANDŁOWE, KURACYJNE i 
TURYSTYCZNE 


FRANCJI 
BELGII 
ANGLII 
WŁOCH 
PALESTYNY 
STANÓW 


DO 


ZJEDNOCZONYCH “iem 


i innych krajów 
europejskich i zamorskich 


załatwia: 


POLTOUR 


Łódź, ul. Traugutta 2. 


TELEFON 120-37 
zie WROC SRSKGNNIEKE 


Z KLUBU INTELIGENCJI ŻYDOW- 
SKIEJ 

Dziś (sobota, 25 bm.) o godz. 9 16 
wygłosi na zebraniu klubowym dr. 
Markus Braude odczyt ni. „Ideowe po 
dłoże hitleryzmu“. Po odczycie dysku- 
sja. 

W niedzielę, 26 bm. © godz, 5.0 
„podwieczorek klubowy“. W progra- 
mie w cz. I dr. G. Thonowa wygłosi 
pogadankę n. f. „Anglia — kraj i lu- 
dzie”, w cz. II herbatka towarzyska. 

W poniedziałek, 27 bm. o godz. 9.15 
zebranie uczestników konwersatorium 
francuskiego. Zagaja dr. Różaner n, t. 


„Sante, succes, bonheur", 
We wtorek, 28 bm. o godz. 9.15 wy 
głosi prof. dr. Abraham Weiss, rektor 


instytutu nauk judaistycznych adczvt 
nt. „Talmud w świetle prawdy — od- 
powiedź naszym oszczercom*. Po od: 
czycie zapytania i dyskusja. 


IPO SLONCE POLUDNIA 


| 


—— 


Próba odbiurokratyzowania samorządu —- 


Powołany zostanie do żucia inspektorat organizacyjny 
przy zarządzie miejskim w Łodzi 


Władze miejskie 
tych dniach regulamin referatu 
(inspektoratu) organizacyjnego, 
utworzonego przy wydziale pre- 
zydialnym zarządu miejskiego 
w Łodzi. 

W myśl regulaminu, inspek- 
torat organizacyjny będzie orga 
aem prezydenta miasta, podle- 
głym bezpośrednio dyrektorowi 
zarządu miejskiego. [Inspekto- 
rat organizacyjny powełany z0- 
staje do życia, celem utrzyma- 
nia administracji agend miej- 
skich w należytej sprawności o- 
raz ulepszenia jej stanu organi- 
zaeyjnego i zwiększenia wydaj- 
ności pracy dregą doskonalenia 
metod działania. 


ogłosiły w! 


nia inspektoratu, 
w regulaminie, 
Do kompetencji inspektoratu 
należeć bowiem będzie m. in.: 
nadzór nad działalnością agend 
miejskich; opracowywanie zaga 
dnień ustrojowych łódzkiego sa 
morządu; opracowywanie prv- 
jektów statutów, regulaminów, 
instrukcji dla magistratu, rady 
miejskiej i komisji; kodyfika- 
cja przepisów komunalnych; u- 
staąlanie wzorów druków i pic- 
częci; rozstrzyganie sporów 
kompetencyjnych między wy- 
działami magistratu; utrzvmy- 
wanie kontaktu ze związkiem 
miast polskich; utrzymywanie 
stałego kontaktu z wydziałem 


Ma to więc być specjalna in-( kontroli miejskiej i t. p. 


stytucja dla usprawnienia funk 


Mianowany przez prezy denta 


ejonowania aparatu miejskiego. | miasta inspektor organizacyjny 


Wynika to z zakresu 


działa- | przeprowadzać będzie periodycz | 


określonego | 


nie systematyczną i szczegóło- 
wą lustrację wszelkich agend 
miejskich, urzędów, przedsię- 
biorstw etc. 

Lustracje te mają wykazać. 
czy działalność agendy jest do- 
statecznie skoordynowana, czy 
technika pracy jest ujednostaj- 
niona i uzgodniona, ezy pra- 
eownicy znają przepisy praw- 
ne, odnoszące się do ich zakre- 
su czynności, jaka jest zewnętrz 
na forma pracy i zachowania 
się wobec interesantów każdego 
pracownika, czy zajmowany lo- 
kal odpowiada wymogom racjo 
nalnej pracy i t. p. 


Spostrzeżone usterki posłużą; 
inspektorowi do wprowadzenia | 


inewacji, zmierzających do u- 
proszczenia toku urzędów anła. 

Wszyscy pracownicy obowią- 
| zani są do udzielania na pyta-| 


nia inspektora wyczerpujących 
wyjaśnień, zaś kierownicy a- 
gend uprawnieni są do przeglą- 
dania raportów lustracyjnych 
Inspektora. Uzyskane tą drogą 
wiadomości będą potraktowane. 
jako poufne. 

Kierownicy agend winni sto- 
sować się do wskazówek inspek 
tora, wszelkie jednak poważne 
zarządzenia wydaje prezydent. 

Należy zaznaczyć, że do opra 
cowania poważniejszych statu- 
tów prezydent może powołać 
specjalne komisje. 

Inspektora organizacyjnego 
zamianuje p. prezydent z po- 
Śród urzędników [I kategorii a 
wykształceniu prawniczym, po- 
siadających conajmniej 5-letnią 
praktykę na sinowisku referen- 
darskim. (g) 


„Bank dewizowy“ pastora Gerharda 


W dniu wczorajszym w proce- 
[sie pastora Gerharda przesłucha- 
no pozostałych świadków odwo- 
dowych. Byli to przeważnie li- 
dzie, którzy współpracowali z 0- 
skarżonym w różnych organiza- 
cjach, bądź też parafianie, robot- 
nicy i t. p. 

M. in. zeznawał adw. OWCZA 
REK z Piotrkowa. radca prawny 
parafii. 

Opinia jego o pastorze Gerhar 
dzie jest na ogół dobra. Podob- 
nie zeznawali pozostali świadko- 
wie obrony. wśród których nie 
brak... analfabetów. 

M. im. dobrą opinię o pastorże, 
miał wydać świadek RODE, nie- 
dorozwinięty psychicznie. 

Odnosiło się wrażenie, że 
wszyscy świadkowie są przez kū- 
goś inspirowani, gdyż w pierw- 
szej chwili usiłowali zataić nie- 
korzystne dla pastora momenty, 
a dopiero przyparci do muru. 
składali zeznania zgodne ze sta- 
nem faktycznym. 

Św. Owczarek zapytany, czy 
słyszał, że pastor Gerhard po ro- 
ku 1920 optować miał na rzecz 
iec, wy jaśnił: 

— Nie wiem, ponieważ znam 


pastora dopiero od 12 lat. 


Osk. Gerhard: Stwierdzam, że | wykrętne odpowiedzi 
z pastorów  przyparty do muru rodzai 
na | przyznawał się do tego, 


ja, jako pierwszy 
przysięgałem w 1919 roku 


wierność Rzplitej, jako urzędnik 
państwowy. Nie mogłem więc 
później optować na rzecz Nie- 
miec.. 

Sąd po przesłuchaniu jeszcze 

całego szeregu świadków zarzą- 
dził przerwę do godz. 18-ej. 

Po przerwie zabrał głos pro- 
kurator BACIARELI. Wygłosił 
on świetnie skonstruowane i nie- 
zwykle rzeczowe przemówienie. 

Na wstępie wskazał, że w tym 
procesie chodzi o osobę duchow- 
ną, która w pierwszym rzędzie 
powinna dbać o moralne i etycz- 
ne podstawy życia, a tymczasem 
sama nie daje zbyt - budującego 
przykładu. 

Cały Belchatów mówił głośno 
a tym, że pastor Gerhard prowa- 
dzi „Bank dewizowy“. To jest 
zarzut główny w procesie i w tym 
kierunku zostało skonstruowane 
oskarżenie, 

Po omówieniu ciężkiej atmo- 
|sfery, w jakiej toczy się proces, 
rzecznik oskarżenia publicznego 
podkreślił z naciskiem, że mnie- 


mal każdy. ze świadków dawał 
i dopiero 


co juź 
raz zeznał w śledztwie. 

Z dokumentów, dołączonych 
do akt sprawy, prokurator przy- 
toczył fragmenty listów, pisa- 
nych z Niemiec -do rodzin emi- 
grantów. 

Z listów tych wynika niezbi- 
cie, że zaświadczenia, wystawia- 
ne przez oskarżonego, miały dla 
nich duże znaczenie. 

Np. w jednym z listów roboi- 
nik sezonowy pisze: 

„Papiery „Deutsche Volksyer- 
bandu“ i pastora przydały nam 
się bardzo. Bez tych papierów 
niech nikt nie przychodzi, bo bę- 
dzie odesłany do Polski*, 

Silne wrażenie wywołało na 
sali odezytanie listu syna pasto- 
ra Gerharda, Horsta, przebywają 
cego w Niemczech, który w związ 
ku z trudnością otrzymania prze 
kazanych dla niego 40 marek 
przez jednego z robotników, pi- 
sal co następuje: 

„Zupełnie nie rozumiem, dla- 
czego tak się dzieje, bo w ten spo | 
isób przepada dla naszego pań- 


We wtorek zapadnie decyzja 


która rozstrzygnie spór w przemyśle kotonowym 


Prace komisji rozjemczej, po- 
wołanej dla rozstrzygnięcia spo 
ru w przemyśle kotonowym o- 
kręgu łódzkiego zostały przy- 
spieszone. 


Przemysłowcy, po wstępnych | 


niezadowoleni z 
protektów, wysuwanych przez 
związki zawodowe, wycofali 
swoich ławników, co pociągne-| 
ło za sobą automatyczne wyco- 
fanie ławników - przedstawicie 
li robotników. 


Wczoraj więc obrady komi- 
sji odbywały się wyłącznie w 
gronie rzeczników stron, a osta 
teczna decyzja, jak się dowiadu |., 
jemy, ogłoszona zostanie fuż 
we wtorek. dn. 28 b. m., na kon 
ferencji w inspektoracie pracy. 


70- 


rozmowach, 


Konferencja wyznaczona 
stała na godz. 18-tą. 


od 7 do 30.IV. 
Zapisy i informacje: Wa$śoms-Lils|Cook, Pioirkkowsica 68, tel. 170-70 


RL ZZL 00000000000, © 


= 

W dniu wczorajszym miała 
się odbyć kolejna konferencja 
sprawie zawarcia umowy 
zbiorowej dlą pracowników rze 
źni miejskich. 

Ponieważ na poprzednich 
konferencjach ustalono jnż wy- 
sokość płac dla poszczególnych 
kategorii pracowników. a pozo- 
stały jedynie otwarte kwestie: 
zasiłków za okres ćwiczeń woj- 
skowych, zasiłków pośmiert- 
nych, płac za okres pracy prób- 
nej oraz kilka spraw mniejszej 
wagi, dyrekcja rzeźni nadesłała 
wczoraj pismo. w którym wyra 

ża zgodę, aby kwestie te roz- 
strzygnął arbiter, proponując je 
dńocześnie powierzenie arbitra- 
żu inspektorowi pracy inż. Sku- 
siewiczówi, prowadzącemu do- 
tad rokowania. 


w 


Przedstawiciele związków za- 
wodowych wyrazili zgodę na ar 
bitraż. 


| 


%* 
Rokowania w sprawie układu 
zbiorowego dla robotników far 
biarni pończoch nie zostały o- 
stateeznie zakończone i porozu- 
mienia nie osiągnięto. 
Przemysłowcy zgodzili się 
zł. dla mężczyzn i 3.75 zł. dla 
kobiet, jednak na tę podwyżkę, 
wynoszącą przeciętnie około 10 
proc., związki zawodowe nie 
wyraziły zgody, podtrzymując 
| swe stanowisko i żądając pod- 
wyżki 15 proc. jako minimal- 
nej 


Spór rozstrzygnie ostatecznie 
arbiter, wyznaczony przez in- 
spektorat pracy. 


zł. 6G6Q©.— 


podwyższyć stawki płac do 6|| 


akt oskarżenia 


stwa 40 martk, wzhogacając za 
pasy dewiz w Polsce o tę sumę". 


Następnie prokurator przecho 
dzi do' omówienia prawnej stro- 
ny aktu oskarżenia, podkreśla- 
jąc, iż oskarżony pastor działał 
| niewątpliwie z chęci zysku. 


Oskarża go wobec tego z art. 
16, $$ 4 i 8, a w szezególności z 
art. 24, p. A dekretu dewizowego. 


Dalej prokurafor zwrócił uwa- 
gę na to, że wydanie dekretu de- 
wizowego podyktowane było spe 
cjalnymi względami. Chodziłaew 
pierwszym rzędzie 0 óchednę wa 
luty polskiej. 


Dekret dewizowy jest bardzo 
rygorystyczny, gdyż w jego in- 
terpretacji, jeśli chodzi-o zagad- 
nienia walutowe, nawet obywa- 
tel polski za granicą traktowany 
jest jako cudzoziemiec. 


Przestępstwo. popełnione przez 
oskarżonego jest przeto tym wię 
ksze i nabiera specjalnego zna- 
czenia. W tych warunkach pro- 
kurator Baciareli, na zakończe- 
nie swej mowy, poparł swe 0- 
|skarżenie w całej rozciągłości. 

Na tym zakończył się wczoraj 
szy, czwarty dzień procesu. 


W dniu dzisiejszym -przema- 
wiać będą obrońcy: adw. adw. 
Nowodworski i Walosiński, 


CAPITOL 


Dziś i dni następnych! 


Pełen czaru i poezji pierwszy 
długometrażowy film koloro- 
wy Walta Disney'a 


Królewna 


a 


Śnieżka 


Film w języku nolskim. 


Nadprogram: 
Dodatki i kronika 


Bilety ulgowe i bezpłatne nie 
ważne — aż do odwołania 
EMRE KID. PTT YEN NT. OE E Eo 


Oliary 


Dawid Lewkowicez zł. 2— (dwa) 
ua Dom Sierat, Péłnocna 388. 


25 


II. — GŁOS PORANNY — 1930. 


Ńr 56 


Wczoerai 
w Łodzi... 


— Slefanowi CZESNEMU  (Napiór- 
sowskiego 168) skrudziono różne rze: 
czy, wartości 100 zł. 

— Stanisławowi LASOCIE tramwa- 
jarzowi (Chojny, Warneńczyka 8) nie 
znany sprawca na nlicy Rzgowskiej 


wyciągnął z torby służbowej: paczkę skich, powołano, 


biletów tramwajowych na sumę 45 zł. 

— Franciszkowi SOBAŃSKIEMU — 
(Marynarska 45) przed posesją nr. 2 
przy ul. Zgierskiej skradziono z kie: 


szeni spodmi około 20 zł. gotówką i pa- | teatrów i zbadania, czy umowa 
pierośnicę. Jako podejrzanych policja z miastem jest należycie wyko- 


zatrzymała Edwarda KOWALCZYKA 
(Lutomierska 69) i Stanisława BIEŃ- 
KOWSKIEGO (Lutomierska 10. 

— Pociągnięty został do odpowie- 
dzialności karnej Slanisław WQ7Z- 
NIAK (Pograniczna 18) za znęcanie się 
nad koniem. 

— Przed posesją mr. 33 przy ulicy 
Pięknej Maria RAUCH zostałą dotkli- 
wie pobita przez swą sąsiadkę Włady- 
sławę CZAJKOWSKĄ. 

— Walenty WICIŃSKI dozorca do- 
mu nr. 63 przy ul. Rzgowskiej w cza- 
sie nprzątania błota z ulicy został nav 
jechany przez samochód i doznał zła- 
mania nogi. 

— Przy ulicy Napiórkowskiego 25, 
na tle niesnasek rodzinnych targnęła 
się na życie Maria SZTAJNKE. De- 
natka przecięła sobie żyletką żyły u 
rąk i została w stanie ciężkim odwie- 
ziona do szpitala. 

— Na ul. tl-go Listopada 'poślizgnę: 
ła się i złamała rękę Liba FRENKIUŁ 
(11 Listopada. 68). 

— Przy ul. Ks. Brzózki 10 doszło 
do bójki. -Lokator tego domu Eugeniusz 
LISIECKI ugodzony został nożem w 
głowę. Policja zatrzymała sprawców. 


— Przy ul. Ii Listopada 72 spadł ze 
schodów 15-letni Sucher PRZYTYCKI 
(Limanowskiego 5) i złamał rękę. 


— Przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i 
Narutowicza zemdlał ną ulicy 21-letni 
Uszer ZELMAN z Ozorkowa (Kościel- 
na 6), Przewieziona go do szpiłala, 


— Na terenie komisariatów 6 i 12 
została przeprowadzona w nocy obła- 
wa na terorystów, wymóiszających od 
przechodniów piehiądze na wódkę. — 
Ogółem zatrzymano około 25 podejrza- 
nych osobników, których osadzono w 
areszcie, 

— Przy zbiegu ulic Gdańskiej i Ko- 
pernika poślizgnął się i złamał rękę 
Stanisław CHROBOT (Nawrot 55). 

— Przy uł. Gdańskiej 85 Mojżesz 
FELDBAUER (Marynarska 22), stolacz, 
został przygnieciony szafą, doznając 
przy tym zgniecenia klatki piersiowej. 
Odwieziony został do szpitala. 

— Przy ul. Żydowskiej 6 został na- 
jechany przez samochód 5-letni Dawid 
SAKHAJM, (1) 


Sąd starościński 
skazał: 


J. ZELMANA, bez stałego miejsca za 
mieszkania, na 3 miesiące bezwzględ: 
nego aresztu z natychmiastowym osa- 
dzeniem % więzieniu dla odbycia kary, 
za posiadanie narzedzi: złodziejskich. 

Antoniego TERESIŃSKIEGO (Kraku- 
ma 14) — na 7 dni bezwzględnego are- 
sztu, za wywołanie awantury na ulicy 
Piotrkowskiej i pobicie Mieczysława 
Mokrasąy ? 

Władysława PIĄTKOWSKIEGO, bez 
stałego miejsca zamieszkania — na 1 
tydzień bezwzględnego aresztu z má- 
tychmiastowym osadzeniem w areszcie 
dla odbycia kary, za wylanie z beczko- 
wozu nieczystości na ul. Szopena, któ- 
re miał wywieźć poza miasto, (l) 


ONET IŻ A 
NA TARGI LIPSKIE 
i DO BERLINA 


wycieczki indywidualne 


WYCIECZKI NA SYCYLIĘ 


(Pobyt w Taorminie) 
Wyjazdy 1-go każdego miesiąca 
' 5 


WYCIECZKA do SM EMO 


od 3 — 27 marca Zł, 595— 


PO SŁOŃCE POŁUDNIA 


na M-S „Piłsudski 
7 — 30 kwietnia Zł. 660.— 
INDYWIDUALNE WYJAZDY DO. 
ANGLII, FRANCJI, BELGII, 
PALESTYNY 
innych krajów. europejskich 
i zamorskieh. 


FRANCOPOL 


I 
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Dziś pierwsze posiedzenie radzieckiej komisji pięciu 


Na ostatnim posiedzeniu ple- komisji dla spraw teatru, budzi 

narnym rady miejskiej, po wy- powszechnie duże zainteresowa-, 
stąpieniu radnego Potkańskiego nie, 
przeciwko dyrekcji teatrów miej| Jak się dowiadujemy, 
, na wniosek tymcz. prezydent miasta, p. Mi, 
frakcji PPS. i KI. Zw. zawodo- kołaj Godlewski wyznaczył to po- 
wych, Komisję pięciu, dla zre- siedzenie na dziś, w sobotę, o go- 
widowania gospodarki łódzkich dyinie 16.30 do magistratu. 


W skład Komisji pięciu, wcho- 
dzą radni: Potkański, dr. Więc- 
kowski, Domeradzki, Witaszew- 
skł i p. Wirowski. 


wczoraj 


nywana. 
Sprawa ta nabrała w ostatnich 


misji, obecni będa przedstawicie- 
le prezydium zarządu miejskie- 
go w osobach prez. Godlewskie- 
go i wiceprezydenta Pączka, na- 
czelnik wydziału oświaty i kul- 
tury, dr. Wilkoszewski. 
Podobno komisja radziecka 
wezwać ma dla wyświetlenia sy- 
tuacji przedstawiciela dyrekcji 
Teatru Miejskiego, niektórych 
pracowników teatru, a możliwe 
nawet, że zaproszeni zostaną 


TEATRY 


TEATR MIEJSKI 
Sztuka Thorntona Wildera „Nasze 
miasto“, której akcje rozgrywając ię 


dnia powszedniego, 
niespodziewanie przenosi się w glab 
najskrytszych tajników duszy ludzkiej, 
należy do tych utworów scenicznych, 
które wywołują dyskusję. Interesującą 
tak dzięki swym problemem jak i ory- 
'ginalnej formie scenicznej rzecz tę wy- 
reżyserował Leon Schiller. Premiera 
„Naszego miasta“ odbędzie się dziś v 
20.30 z udziałem Życzkowskiej, Kos: 
sowskiej, Gosławskiej. Polakówny, Plu- 
cińskiej, Ippoldtówny, Krasnowieckic- 
go, Modrzeńskiego, Winawera, Czer- 
wińskiego, Kondrata, Nowosielskiego, 
Urbańskiego, Szymańskiego, Sipińskie- 
go i Zonera. Scena: Otto Axer. Muzy- 
ka: Bach, Haendel, Mendelssohn. 


TEATR POLSKI 


na płaszczyźnie 


dniach rozgłosu, to też pierwsze 
zebranie specjalnej, radzieckiej 


Na ławie oskarżonych 


Skazanie prezesa „Pracy Polskiej 


za zniesławienie kierownika związku klasowego St. Golińskiego 


Przed sądem grodzkim 
sie wczoraj rozprawa o zniesławie 
nie, wytoczona przez kierownika 
związku klasowego _ robotników 
przemysłu włókienniczego p. Sta- 
nisława GOLIŃSKIEGO,  prezeso- 
wi endeckiej „Pracy Polskiej”, p. 
Henrykowi SZULCOWI. 


W ulotce „Pracy Polskiej”, któ- | E-gadzin. Goliński wystosował skar ; wieszeniem na 2 lata, 200 zł. grzyw 


rej autorem był Szułe powiedziano 
o Golińskim, iż w okresie strajku w 
zakładach fabrycznych  Haeblera, 
domagał się wysłania strajkujących 
robotników do Berezy, a nadto na 
kontereacji w inspektoracie pracy 
żądał karania robotników. 


PE EZ Z TZ Z a L PRAIA 
iry’ 
„Wiry 

Ukazal się w sprzedaży nr. 2 de- 
mokratycznego dwutygodnika spo- 
łoczna - literackiego p. m. „Wiry”, 
redagowanego przez Włodzimierza 
Lenckiego. 

W ilustrowanym przez znanych 
karykaturzystćw (B; W. Linkiego, 
E. Umańskiego, Br. Śchneidra, Fr. 
Pareckiego i in.) numerze znajduje. 
my m. in. prace: Wincentego Rzy- 
mowskiego „Wyrok  przeznacze- 
nia”, Włodzimierza Lenekiego „Fa 
pież ludzi dobrej woli”, St. R. Do- 
Lrowtsklego „Krytyka z natchnie- 
nia” oraz rewelacyjny artykuł le: 
gionisty Jana Rewery „Cc o tym 
myśli pan ministar spraw wojsko- 
wych?” 

Poza tym piszą: Jerzy Kamil 
Weintraub, Jan Karol Wende, St. 
Jerzy Lee, Włodzimierz Słobodnik. 
Brunon Klimke, Jan Śpiewak, Sta- 
nisław Nadźżiu oraz Henryk Rud- 
nieki. 


Z estrady koncertowej 


Recital Ignacego Frydmana 


Kiedy mowa o pianiście tej nna 
ry, ce Frydman, zbytecznyta jest 
omawianie technicznej strony inter: 
pretacji, chyba po tó tylko, by nad- 
mierić, że ta technika paleowa 
i sprężystość wibracji przegubu 
rąk jest tak niasamowita, że słu- 
chacz mimo woli o tych szczegółach 
zapomina, albowiem uwaga skiero- 
wana jest zgoła w inną stronę. Au- 
dytorinm czuje, że tu mistrz prze- 
mawia, że arsysta jest panem in- 
strumentu, a miejscami odbiera się 
wrazenie powątpiewania, czy ten 
instrument jest istotnie fortepianem. 
Powiedziałbym nawet, ż6 ten prze- 
røst techniki pewoduje niekiedy 
specjalną barwę i oświetlenie, od- 
raienne od tego, w jakim zwykliś- 
my utwory słyszeć według ustalo- 
nej i uświęgonej tradycji. 

Usłyszeliśmy dzieła różnorodne, 
wielkie į mniejsze, a we wszystkich 
wykonanych utworach  trzeżwa, 
męska, a przy tym poetyczna gra 
pianisty ułatwiła słuchaczom zrazit- 
mienie zarówno abstrakcyjnych ©- 
trazków „Kreisleriany” Sehu- 
manna, jak całej głębi szopenow- 
skiej epopei w „Sonacie b-moll". 


Łódź, Piotrkowska 104-8 |.Krcisleriana", którą Schumann 


tel. 240-40. 


EET E 


zawdzięcza 
fantastycznej postaci 


poświęcił Szapenowi, 
tytuł 


toczyła , 


członkowie komisji teatralnej. 

(g) Dziś o 16-ej „Skalmierzanki* w 3- 

bonamencie szkolnym. € 20.30 a jut*> 

o 16-ej występy Stefanii Jarkowskiej 

w powodzeniowej komedii Devala „Su 

bretka'* 

Jutro o 20.30 „Temperamenty* 

Gwojdzińskiego. 


„CZERWONY KAPTUREK* 

W niedzielę, o godz. 12.30 w Teatrze 
Geyera (Piotrkowska 295) odegrana 
będzie dla dzieci po raz ostatni piękna 
baśń w 3-ch aktach „Czerwony Kapta: 
rek" pod reżyserią Józefa Pilarskiego. 


Na pierwszym posiedzeniu ko- 


A. 


Ponieważ nierwszy zarzut był| Reprezentował go adw. Loos, 
całkowicie wyssany z palea, w dru | ze strony przeciwnej apl, adw. Za- Z REROZ 
wiej natomiast celowo przemilczano, | błocki. (Piojrkowska 399 


$ ; = . > . Dziś o godz. 19.30 i 21.30 i jutro a 
iż chodziło o ukaranie tych robotni-| Zgodnie % nową procedurą, Spra- 16, 15 i 20-ej piękne widowisko w 2-cn 


ków, którzy fałszywie zeznawali wa toczyła się przy drzwiach za- częściach, 18 obrazach p. t. „Chiński 
przed organami kontrolnymi inspek , mkniętych. raj”, Udział biorą: J. Oleniecka, L, Wil 
cji pracy, kryjac przemysłowcćw,| Sąd wyniósł wyrok skazujący Zyńska, L, Jurdzińska. B, Bolkowski, 
zły a 4 W, Śmigielski, E. Rawski oraz duet ia- 
eatrudniających robotników ponad | Szulca na 1 miesiąc aresztu z za | neczny: Zofia i Piotr Zorysz. 
TEATR ŻYDOWSKI W FILHARMONII 
Dziś punktualnie o godz. 16,15 i 21.15 
widowisko satyryczne w 2-ch częściach 
(16 obrazach) z Dżiganem, Szumache- 
rem i Kamenem na czele. 


„KOT W BUTACH* 
Jutro adbędzie się tylko jedno przed 


zę do sądu, ny i obciążył go kosztami. 


Działanie na szkodę wierzycieli 
Kupił towar 'na weksle i ukrył go Pp PY jalga Brood 


C. GURT, szewo z ul. Słowiań- dając jako ookrycie własne weksle |ludniem teatr gra dla dzieci pracowni- 
skiej 10, stanął wczoraj przed sa-| W grudniu zlikwidował. przedsię. |5ów Scheiblera i Grohmana. 
dem oskarżony o oszustwo i dzja-| biorstwo, ukrywając znaczną 'część zk org wo a AE e a 
łanie na szkodę wierzycieli. zakupionego towaru. Ponieważ W nieckiej „Historia cała © niebieskieh 
W początkach ub. r. Gurt posta- | terminie niatuości weksle poszły do , migdałach*, 
nowił się usamodzielnić i otworzył | protestu, naskutek skarg poszkódo- | WYSTAWA OBRAZÓW PO Ś, P, Kå- 
skład dodatków szewckich i skćr| wanych hurżownikćw, Gurt posta- ROLU EISERCIE 
przy ul. Napiórkowskiego 69. Za- | wiony został w stan oskarżenia, Ewenćsientem w życiu kulturalnej 


kupił dużo towaru, płacąc częścio-| Na rozprawie nie przyznał się posi pałek den aardas A 


wo gotówką; częściowo weksłami, «lo winy, twierdząc, iż sam wiele rów, ofiarowanych m. Łodzi przez 
które wykupywał bardzo skrupu- | stracił, wskutek braku zdolności przemysłowca łódzkiego ś. p., Karola 
y pa Eiserta, Wystawa mieścić ię” będzie 


Jakub BEKIERMAN otrzymał 
od brata z Kanady przesyłkę pie- 
niężiią wartości 30 dolarów. Ponie- 
wąż nie miał na oplacenie porta, 
wszedł w kontakt z Jakubem SET- 
BLUMEM, który miał pożyczyć na 
porto z tym, iż otrzymaną sumą 


kapelmistrza Kreislera., stanowiące: į 
go pseudonim poety Ernesta Tec- 
dora Amadeusza Hoffmana, zwane- 
nega dla demonizmn swojej natury 
„Złym Duchem”. Utwór ten jest ty- 
[em nastrojowej miniatury forte- 
pianowej Schumanna i zawiera w 
treści wszystkie cechy i profile te- 
go genialnego romantyka. 


Sonata „b-moll” Szopena, ta z 
marszem żałobnym, kttrego Fryd- 
man interpretował indywidualnie, 
była epopeą wielkiej intensywności 
poetyckiej i namiętnej skargt z nu- 
tą samoudręczenia, 2 „mazurek cis- 
moll* (na his) dostarczył wrażeń, 
których ta jedyna w swoim rodza- 
jn plenerowa mnzyka Szopena z 
nutą radości w pieśni jego bólu da- 
starczyć może. 


W prawdziwym żywiole czuł sio 


10 miesięcy 


— 


Ma 


latnie w terminie płatności, zdoby- | kupieckich. Paai : 
A A M 
wając sobie tym sposobem zaufanie, | Sąd skazał go na 1 rok więzienia he won zi Plata Wab 
większą partię za 3 tys. złotych, Otwarcie nastąpi jutro o godz. 12-ej 
w obecności przedstawicieli władz pań 
2 H stwowych, samorządowych, sfer kaol- 
Wrzucił do pieca 50 dolarów iiye oset" mola. 
nie chcąc się nimi podzielić z tym, który pożyczył| wysrawa w. SIEMIŃSKIEGO 
, Jutro o g. 12-ej w południe nastąpi 
mu na porto otwarcie wystawy obrazów art-mal. 
Mieczysława Siemińskiego, przy ul. 
RACE z składają się prace z kraju i zagranicy. 
czo cdmówił wypłacenia. połowy, Z. KOYSERWATOBINM NUPYCZEACA 
x 2/4 i |. HELENY KIJEŃSKIEJ - DOBKIEWI- 
Doszło do bójki, w trakcie której CZOWEJ. 
nych i kłutych. Na domiar złego, 16-ej w sali filharmonii, przy ul. Nara- 
Bekierman, w obawie, iż Seiblum towicza 20 odhędzie się popis uczniow- 
odbierze mu przemocą dolary, wrzu ski ADEA i Udział w popisie 
cit je do... pieca. gdzie spionęły. rż. asy solowe i zespołowe, forte- 
wniesionej | strowa i zespół wokalny. Bilety od gr. 
przez Seiblume, Bekierman stanął |34 do zł. 3.50 wcześniej nabyć można 
rzed sądem. w kancelarii: Traugnita 9, tel. 210-86 
Pa wzi w dniu isu przy kasie filharmonii 
Został skazany na 5 s cel RAS 
uczniów. 
EECC OE | 
DZISIEJSZY PROGRAM 21.55 Godzina niespodzianek. 
5.35 Muzyka poranna (płyty) 
plamasyka > Poranna PYW/| AUDYCJE ZAGRANICZNE 
11.00 „Śpiewajmy piosenki” pozd sko 
W. „Spiewajmy piosse 21.40 Kwartet smyczkowy A-moll Szo. 
audycja. berta. 
MIDDLE REG. (295) 
Wurlitzera (płyty). zm a 
12.03 Audycja południowa. 1 NORTH REG. (449) 
14.00 Muzyka obiadowa. 21.06 Symfonia D-moll Broyce'a, Ra. 
15.00 Audycja dla dzieci. psodia Butterwortha i Symfonia pə- 
A > BORDEAUX (275) 
16.08 Wiadomości gospodarcze. 21.45 „Madame ariin, p opera 
16.20 Kronika literacka. Pucciniego, l 
16.35 „Sylwetki kompozytorów STRASSBURG (340) 
Frydman w „Tnńcach wiedeń. Polskich”: Romań Statkowski. Koncert skrzypcowy D dur Mozarta 
i i Symfonia A-dur Mendelssohna. 
ce. Tn „przerost™ techniki znalazł ' 18-00 Poradnik sportowy dla ro- 20.10 S A: zyj (507) ; 
lepsze zastosowanie, niż w „Ecos- Votników. wa PAN. opisano DRO | 
nises’ Beethovena i był pomocnym |! 18.10 Muzyka (płyty) BUKARESZT (365) 
de wypowiedzenia między wiersza- | 1830 Audycja dla polaków ża |19.30 Fragmenty z opery „Poławiacze 
pere?“ Bizeta, 


W listopadzie ub. r. Gurt kupił i 500 zł, grzywny. ności 1. 
stwa. 
podzielą się. Piotrkowskiej 113. Na całość wystawy 
obaj doznali licznych ran łuczo- ) W niedzielę, dnia 26 lutego o godz. 
W. wyniku skargi, ianu, skrzypiec, wiolonczeli, orkie- 
więzienia. Dochód na wpisy dla niszamożnych 
RADIOWY 22,85 Koncert rozrywkowy. 
11.25 Mnzyka lekka na organach p 
20.35 Kwartet fortepianowy G-moll 
15.30 Muzyka obiadowa. storalna Williamsa. 
22.25 Uwertura „Tankred* Rossinieg1, 
skich Gaertnera w własnej przerób. | 17,45 Pogadanka 
As-dur Beethovena w wyk. Elly Ney 
mi nawet więcej niż jest treści na Sranieą. 


papierze. Tu wykazał pianista cały | 19.15 Koncert muzyki włoskiej. |20.30 „La kaia Spicy — opera 
przepych swego wirtuozowstwa ij 20.35 Dziennik wieczorny. Pergolese'a 
wdzięku. 21.00 „Fantazja cygańska” — RZYM (420) 


00 Opery: „Trójgraniasty kapelusz“ 


F. HALPERN, |transmisja koncertu z Budapesztu. | p” Falli oraz „Obcy“ Pizzetti'ego. 


Nr. 56 


2 


5. II. — GŁOS PORANNY — 1939. 


KTO WYGRAŁ NA LOTERII? 


TABELA NIEURZĘDOWA 
BEZ GWARANCJI 

W dniu wczorajszym padły na 
stępujące wygrane: 

CIĄGNIENIE PIERWSZE 

20.000 zł. — 60888 

2.000 zł. — 31398 73173 1834 

1.000 zł. — 12178 17061 79766 

500 zł. — 15255 45243 57778 
71870 79511 84182 93402 98195 
119198 162319. 

250 zł. — 4029 10758 
16233 25044 25271 30970 
34197 34216 49033 52364 


1187 
34185 


50635 


63323 72334 78085 84813 88:9 
105702 105808 114894 1172H 
118689 123790 127228 127569 
128407 131097 133730 1338: 
135978 149627 150664 158153 
163898. 


Po zł. 62.50 z literą s po zł. 125. 


10s 104 247 51 58 Gis 376s 484s 644 
89s 939s 1034 37 244 448 53 581 39 715 
919s 59 39 2147 78 290 349 67s 72s 408 
629 722 908 98s 3087 140 263 674s 7/9 
953s 4134 351 439s 618 772s 5008s 630 
244 47 380 38 521 61 617s 50 87 861 
6008 13 62 92 137 96s 222 396 539 47 
64s 83s 605s 996 7093s 189 269s 950s 
92 8137 403s 92 746 867 952 65s 86 9099 
140 245 77 312 23 416 43 630s 76 950. 

10456s 526 657 78 866 11368 583 669 
81 88 785s 804 56 12157 87 96 255 95s 
310 698 748s 62 902 13226 82 473 96 
507 79 94 722 832s 64 908 14174 378 
447 812 93 922 15055s 79 241s 384 527 
827 74 81 770s 901s 16357s 460 503 23 
75 707 33 97 920 17064 251 328 413 47 
18798 952 57 19090 114 247 70 537s 643 
76 701 885 90. 

20136 293 410 71 668 816 21024 4 
6is 106s 24 310s 473s 704s 99s 888 
22033 107 63 396s 521s 63 90 23134 715 
208 51 364s 531 88 601 45 84 905 26s 
24032 56 77 317 457 522 52 84 95s 6185 
92 764 986 25037 172 97 239 430 5315 
627 796 839 45 950 26193 235s 39 346 
59 505 618s 791 934 27086 194 271 343 
476s 597 619 840 28043 236s 325 623 35 
57 29106 200 324s 57 424 628 7075. 

30011 68s 241 50 71 502 72 891 31006 
85 137s 442 65 93s 657 59 69 739 824 
88 318 323105 458 508 63 667 739 79 
839 330538 381 72 434 712s 21 956 839 
76 34088 151 57s 85 255 91 331 421 551 
724 8715 35161 75 82 480 718 49 Mts 
34054 205s 71 518 676s 789 868 37138 
80 270 459s 60 544 71 641 71 989 38036 
273 471 685 825 39 900 390385 112 382 
4283 ddis 862 87. 

40113s 227 87 338 674s 968 41161 447 
663 598 706 24 43055s 87 267 344 73 
721 822 44396 420 567s 84 625 883s 900 
45227 614s 756s 815 46347s 429s 538 878 
56 966s 47092 180 400 25 763 818 923s 
48041 287 90 527 658 764 98 802 930s 
68s 49109 25s 282 333 436 506s 23 94 
604s 10s 61 76 835. : 


50045 61 320 36 405 42 45 79s 536 
610s 54s 71 780 51085 134 426 574s 731 
97 835 37 52084 402 4 57 81 88 732 49 
942 53039s 60s 279 531s 839 948s 54087 
169s 209s 319 20 471.520 846 83s 84 96 
55106s 357 67 95 538s 641 757 856 56104 
25s 650 765s 966 57005 43 215 489s 560 
643s 48s 89 98 741 58085 232 55 364 491 
614s 74 679 754 907 82s 59388 780. 

60150 72 399 507s 725 38 870 61058 
526s 66 625 96 864s 957s 91 62095 3875 
530s 646 748 54s 63087s 132 324 6ł 435 
532 41 958 64255 892 513 59 88s 637 97 
783 65075 139 84 327 92 421 35 80 754 


631s 35 68 753s 54465. 

70095 199 210 460s 527 635 92 867 
70s 972s 71028 149s 65 92 272 358 489 
90s 622 794 72020s 27 111s 332 471 576 
706 8 891 997s 73202 64s 345 421 817 58 
Jis 74108 283 504s 628 779s 83 96 931 
75042 358s 450 85s 952s 76578 651s 683s 
917 60 77017 123s 98 341 478 834 78003 
72s 249 369 72s 812 68 79008 42124 825 
211 633 93 757s 819s 67 92 905, 

80013 312 501 71s 605 751 89 852 909 
81100 84 81 291 416s 681 700 82134 235 
97 318s 99 566 70 642s 83202s 38 471 
507 84 681 719s 98 899 902 85s 84231 
90 328-558 647 63 827 85079 125s 351 
461 558 682 84 708 32 78 876 922 86014 
118 201 393s 501 96 607 906 66s 87086 
265 368 653s 926s 88011 86s 95 145 2978 
432s 542s 48 653 89071s 214 28 396 410 
23 34s 527 62 676 704 854. 

90061 148 73 239 55 397 581 692 922s 
91011s 112s 75 285s 336 737 868 355 
929s 92063 347 413s 20 538 93170s 613 
80s 902 94022 88 112s 35 68s 97 260 
72.98 303 521s 610 739s 97 811 966s 69 
95118 50 276s 418 33s 625 9 979 96039 
129 284 427s 62 536 81 613s 839 61 819 
47007s 24s 158 242 315 424 542 897 
98032 160 240 320s 65 77 99s 517 79s 
661 722 933 99102 343 530 55s. 

614 46s 857s 88. 


100133 335 71 638s 40 712 15 8715 
958 103117 86s 441 44 524s 746 844 915s 
120 61 102298 332 74 481 807 69 73 
103013 55 232s 312s 27 416 514 910s 15 
70 104160 96 320 55 78s 86 801 19 
j105001 157s 78 443 574s 803 901 32s 
106360s 646s 831s 44 92 107632 781 951s 
52 108082 4005 533 77 88 703 919s 
109003s 24s 57 272s 354 612 753s 824s 
043, © 


110074 377 96 715 818s 959 1114118 
41 662 776s 814 43 913s 112155 221 37 
589 649s 789 866 113417s 786s 976 
114034 43s- 148 99 239 354 83 437s 535s 
688 990 115170 90 248 671s 952 f7s 
116198s 213 58 550 86 883 912 117242 
500 33 54 76 118016 235 430s 512s 13 
721 96 866 983 119055 76s 278 79 8913 
504 779 840 922. 


120038 203 76 345s 75 775 84 886 965 
87s 121047 158 206 457 702s 36 122209 
30 358s 89 404 638s 718 892 1231018 75 
35 56s 226 54 89 420s 37 66 89s 572 529 
721 842 930s 61 124026s 114s 371 439 
809 92 125034 232 438 5735 74 634 8895 
946 126157 77 262 35 501s 626 758 984 
950 87 127050 95 150s 389s 478 593 545 
76s 767 890s 1280000 123 60 88s 2718 
535 655 890 901 41 129419 523 891. 

130021 191 468 554s 749s 131011 4ts 
53 349 486 639 824 1323088 33 755 60 +5 
28 77 74 812s 133186 340 311 412 60 570 
618 942 134186 218 49 372s 81 404 512 
38a 600 51s 64 754 135128 452 805 343 
136032 68 464s 570 808s 137074 192 203 
9 32 57 67 522 67 84 603s 926s 13816% 
31 46 93 483 93 785 938 81s 90s 139020 
190 320 25s 422 601 768 77 909 15 76. 

140036 108 42 295 330 33 487 927 
1141124 484s 823 26 142426 556s 609 74 
143320s 482 613 88 701s 888s 965s 75 
144005 35s 457 765 145108 202 454 513 
97 633s 36 706 920 54 146150 360. 684 
715s 25 852 906s 147054 76 441s 603 
5s 916s 1480075 16 161s 461 635 710 
140 825 968s 72 149138 552 6345 78 925 
|49. 


150115 340 55 870 365 151125 61 213 
| 305 475 860 936 152087 428 445 93s 1835 
90 807 60 89 153008 34s 251.300 43 433 
712 94s 154001 146 62s 317 730 903s 
155500 621s 72 82s 27 70 156094s 157s 
89 364 73 528 89 97 668 802 44s '85s 87 
982 15708 156 294 537s 71 90s 6018 37 
94 921 158034 177 512 635 730 85 
|159067s 185 233 80 90s 650 892. 


` 160352 454 514 25s 69 711s 15 161124 


ZZ Z Z Z Z 


CIĄGNIENIE DRUGIE 
10.000 zł. — 48756 s 
5.000 zł. — 58842 77113 
2.000 zł, 20470 136821 
|162372 

1.000 zł.—67935 83752 112520 
138069 164422 

500 zł. — 1498 15831 23177 
2616 38358 74086 78825 121417 

250 zł. — 451 1034 3543 6843 
8952 11993 19741 23637 16931 
27921 34830 41514 42009 42452 
48481 49533 53583 62353 62748 
70872 73634 74354 76641 80105 
81194 86547 91175 98087 102742 


[105001 112219 116894 120987 
132737 136489 136740 139175 
141946 150670 152428 153765 


158095 159315 160874 165034. 


Pa zł. 62.50 z literą s po zł. 125. 


175s 566 1088 201 456 702 2293 3083 
217 47 707 4066 315 560 693 5181 254 
92s 376 447 898 908 6428 656 775 7185 


535s 837 8145 326 624 9381 452 608 957. |480 134760 1355565 68 99 646 Gis 755 


10214 64 738 845 11617s 12202 619s 
932s 34 13100 529 823 14241 312s 457s 
601 154042s 107 65 374s 545s 16458 54 
724 944s 97 17053 100 300s 422 9495 78 
18167s 578 663 776s 19192. 

20177 392 21086 638 22087s 540 995 
23079s 186 49is 594s 648s 873 74 914 
24208 18s 300 582 831 905 63 25057 5335 
622 809 26010 265s 629 27360 807s 
28162 521 766 89 888 29100s 76s 783. 

30147 236 450s 522 314478 357 'S13 
32724 824 72 983 33119 29 448s 781 
34059 605 772s 807s 35 35002 160 5845 
789s 36030 394 730 370225 55 614 51 
781s 38038 283 723 46 81s 39014 712 
1527 95s. 

40138 210 39 738s 918 41151 763 95: 
42100 20 80 526s 809 995s 43027 51 310 
45068 457 585 33 46141 643 48 753 
47108s 479 48037 384 49119s 442 73 
902s 17. 

50186 429s 5194 65 51029 119 319 510 
1641 86 779 89 53513s 54056s 270 89 373 
l681 734 55127s 87 228 587 9224 56601 
752s 57499 58460 50162 256 327 432 727 

60099s. 310 95s 596 685 999 626238 
68s 64297 97s 65965 66341 558 67303 
402s 793 68257 377 60926. 

70152s 209 530s 891 95 907 38 71156 
592 672 720325 362 757 61 73152 320 
647s 74337 497s 75656 76338 614 723 
945s 77318s 607 78006 315s 649s: 325 
991 79108 498. 

80332 770s 81409s 930 83654s 84387 
664 815s 934 52 85086s 270s 99 86245 
312 87258 583 88207 33s 82 90s 89307 
1460 659. z4 tm fo i 

90008 16s 224500 305 744 849 57:03 
911935 392 4155 37 677 944s 98s 92400 
25 923 93263 364 715 843 909 94032 
813s 5225 527 80 84 ©6614s. 723 931 
98199 383s 590 786 812s 99194 400s 18 
36 689 747 63s 803s 32. 

10006 577 632s 76 733s 8185 1012948 


Radio zwalcza 
analfabetyzm 


Pod hasłem „Nie damy armii 
ani jednego analfabety* rozpo- 
czął fundusz pracy akcję kursów 
dla przedpoborowych analfabe- 
tów, działających głównie na te- 
renie Kresów Wschodnich i za 
trudniających bezrobotnych na- 


Grand -Kino 


Pocz. 12. 2. 4. 6. 8. 10 
2-gi tydzień ! 


w STO ZA WINY 
Dais 2 poranki * * ćż. 


m Czy dzieci odpowiadaj 


620 946 102176 103005 158 506 42 709 
975 105108 254s 89 366 654 806 36 917s 
44 106276 349 536 795 107122 833 36 
961 108147 544 770 869s 99 109236 653 
724 970. 

110156 329 656 111303 28 483 866 
1123378 487 577 661 870s 113228 62 
4i6s 892 939s 114640 781 115849 778s 
116172 851 117108 260 358 82 506 36s 
625 806 118210 119246 692 890 976s. 

120229 121064 504 608 85 984s 122112 
449s 769s 859 123244s 316 124120 3985 
536 880s 125306 522 910s 72 126145 299 
128242 356 641 952 1296148, s 

130001 47 113 28 80s 388 821 131222 
319 544 883s 132728 76 133040 81 262 


81 868 915 136575 137040 43 305 138249 
403-870 139039 467 579 

140286 141966 142082 166 86 372 634s 
725 143585 144248 609s 794 145212 703 
116203 515 85s 625: 1470845 278s 340 
531 970 1482405 67s 562 761 805s 902 
149196 510 97 627 824 984. 

150151 447 54s 57 628 152117 249 
1531445 155692 156141 452s 537 607 
7715s 18 85 157094 594 785 945s 158182 
390s 497 616 95 788 888 984s. 159135 
76 271. 452, 

160062 653 815 49 923 161073 162330 
574 872 163053 556 633 164096 221 96 
540s 909 

CIĄGNIENIE TRZECIE 
Po zł. 62,50 z literą s po zł. 125, 


23 275s 735 964 1087s 124 458 2130 
516 38 643s 950 3081s 112s 308s 452 
518 62 641s 805 4411 764s 889s 321 
5832 651 779 6078 855 95 7588 668 310 
972s 8315 9112 213s 639 

10530 83 653 898 905 11115 263 621 
12049 133 83 89 281 453 554s 979 13137 
283 799 838 70 14049s 123 569 839 15151 
407 573 673s 79 16231 32 331 87 5938 
643 809 937 83s 17019s 445 5685 18189 
3405 88 593 608 735 823 19074 184 709. 

20196 469s 552 913 216295 22184 247 
81 s13s 92 688 876s 944s 23042 113 313 
533s 635 24044s 221 393 440 708 84 97s 
837s 903 96 25041 167s 93 26203 407s 
606 66s 776 805 27161 212s 25 546s 714 
28057 483 625 757 29078 659 73 823 £3s 

30292 577s 31256s 545 667 843 924 
32043s 341s 469 95 786 842s 75 92 976 
33065 226 84s 390 702 8145 919 34 34352 
666.753 88s 45388 485 900s 36700 871 
37095s 190 241 666s 69 39030 191 315 
23 561 906 11. 

40140s 68s 534 952 41347 519 746s 
828s 42212 322s 801 5 43872 44180 662 
762.45000s 58 174 443 600 830s 936 
46280 359 402s 61s 965 47009 261 256 
48219 357 575 97 838 49115 36 346 949 
"50033 47 248s 474 669 929 515i 
52233 622 848s 75 995 53033 63s 385 
410s 525 76s 882 919 54088 225 334 5078 
80 646 705 871 78 008 55687 726 56121 
238 384 731s 49 993s 57064s 133 207, 
533 860 58453 59080 674 816 974. | 

60404 624 82s 873 61006 129s 549s 
62119 33 22a 956 63013 384s 64462 897 
55460 510 690s 742 888s 66148 293s 5075 
16 67256 502 868 68066 135 47 75 895s 


Ceny miejsc 


M Czy ludzie z przeszłością mają prawo do życia ? 


'84188 212 489 520 


Bartówna 
Junosza- Steępowski 
Bodo — Pichelski 


NIEPOPEŁNIONE 
A 85 gr. i 1.09 


ą za winy rodziców ? 


692258 68. 

70049 245s 71334 98 422 505 95 72135 
45 61 232 334 92s 98 488 73052 183s 4368 
728s 918s 74092 657 861 0938 75659s 821 
970 76057 179 77397 £29 682 820 69 R4 
99 78199 835 79044 151 591 8lós. 

80039 127s 55 302s 926 28 81061 77 
42is 82665 955s 83190 26ls 674 735 
705 24 870 85174 
86658 95 87294 88117 42s 58 376 94 
537s 724 827 56 89017 60 297s 551 655 
758 950. 

90843 91181s 483 716 822 92037 478 
83 643 93772s 991 94742 878 82 904 
95186 310 96032 267 395s 402 714 97032 
267 395s 402 714 97410 537s 786 812 
908s 98198 445s 99176 620 42. 

100358 660 703s 804 101358 517 64 
85 840s 102009 18 103298 464 88 515 611 
104444 105256 66 970 106867s 107446 
55 779 807 56 108046 124 251 66s 399s 
630 700s 109090s 383 404s 74 86 701. 

110004 200 37 111005 577 874 1125518 
1132563 89s 536 789 114236 438 642s 47 
115236 438 642s 47 115309s 570 1162525 
500 737s 830 117220s 311 490 7658 
118194 224 358s 702 971 119056s 319 
775 

120497 661s 934 121022s 122187 475 
535 693 123247 76 124098s 433 570 841 
921 125096 120 286 413 38 952 126388 
755 80 812 77 936 127115s 512 128216 
129006 296 396s 400 994. 

130470 621 23s 735 131335 40 5468 
673 862s 132469 540s 45s 95 680s 859 
58 133020 200 621s 749s 134138s 2665 
337 495 668 135741 923s 52 136177 558 
74 819 137080 159 797 839s 936 1386685 
91 754 139052 98 521. 

140355 412s 610 714 141143s 142150 
73 466 5lós 977 143715 914 144181 518 
703 145 325s 776s 871s 924 146500 
147037 191s 775 814s 937 148215 846 
149010 72 163s 359 439 501 690 827 5% 
Hi: 

150176 514 151008 20s 366 540 1520318 
258 87s 520 621s 760 816s 153504 905s 
154396s 412 693 94 752 860 976 155176 
507 50s 601 732s 943 156164s 759s 
157681s 757s 944s 158555 6225 91 7458 
883 159077s 124 65 666 717 904. 

160685 785 812s 161113 448 701 812 
972 162432s 61 93 762s 861 163500 
1649358. : 


Na rynku walorów tendencja dla 
papierów wartościowych była wzo- 
raj naogół utrzymana, jednakże z 
odcieniem nieco mocniejszym, Tran- 
sakcje były niewielkie przy usposo- 
bieniu spokojnym. 

Na rynku akcjowym tendencja 
utrzymana. Za akcje Banku Pol- 
skiego płacono 133,50,  żądano 
134.50. Za Bank Handlowy w War- 
szawie płacono 59,50, żądano 60,50 
zaś za Zakłady Żyrardowskie f7 
kupno, 68 sprzedaż. 


76 66029 114 213s 58s 370 531 741 821 [228 372 75łs 827s 162062 113 286 351 
67019 320s 901s 681335 201 72 386 743 |639 892 163034 56 116 68s 327 77s 5398 
850 75 957 99 69041 284s 94 95 551s 32154s 818 70 164061 160 380 795 812 922s. 


uczycieli. W akcji tej ogromną 
pomocą staje się radio. Radiood- 


w żyłach b. premiera węgierskiego Imredy'ego 


Bracia Tareau, doskonale 70- 
rientowani w życiu współczes- 
nych Węgier, opowiadają w „Fi 
garo“ a „nieprzyjemnym incy- 
dencie z Imredym, co następu- 


je: 

W XVII wieku Węgry, uwol- 
mione gd jarzma tureckiego, sta 
ły się swego rodzaju Kalifornią, 
Eldorado. do którego zaczęli na 
pływać eudzCziemcy ze wszyst- 
kich stron Eurepy. W tym właś 
nie czasie w południowych Wę- 
grzech osiedliła się rodzina 
Heinrichów. Rodzina ta stöp- 
niowo bogaciła się, potomkowie 
jej stali się wielkimi przemy- 
słowcami i otrzymali w roku 
1840 szlachectwo, a jednocześ- 
nie prawo do używania nazwi- 
ska de Imredy. 

W ten sposób dymisjonowa- 
ny premier węgierski Imredy 
jest x pochodzenia niemcem. — 
I gdy znalazł się u władzy, zbu- 


dziła się w nim natychmiast sta płynie, jak się okazuje, oprócz mi 


ra krew niemiecka. Pomimo to, 
iż został on powołany do walki 


| z propagandą nazistowską. oka- 
zał się stuprocentowym hitle- 
rowcem, rasistą zagorzałym. — 
Trzeba było wydać ustawy an- 
tyżydowskie, bowiem tego do- 
magała się zbiedniała burżua- 
zja, która łaknęła miejsc, opróż 
nionych przez żydów. Z drugiej 
strony trzeba było „zyleichszał- 
tować się* z potężnym  sąsia- 
dem — Niemcami. — Jednakże 
przypuszczano, że Imredy potra 
fi znaleźć złoty środek między 
ustawami norymberskimi i du- 
chem starego węgierskiego libe- 
ralizmu. Wyszło jednak inaczej: 
Imredy wypracował projekt u- 
stawy równie okrutnej, jak u- 
stawy osławionego Gogi: Każdy 
człowiek, który ma w sobie 
choć jedną kroplę krwi żydow- 
skiej, zostaje wykluczony ze spo 
łeczności... 

I nagle niespodziany skam- 
dal: w żyłach samego Imredy 


niemieckiej, krew żydowska... 


biorniki sa centrum zainteresowa 
nia świetlicy i najłatwiejszym 
sposobem skupienia analfabe- 
tów. W kursach wykładowcy o- 
pierają się w ogromnej mierze 
na programie radiowym. Rano o 
godz. 8.00 i przed południem o 
godz. 11,00 słucha się audycyj 
szkołnych a po południu łapie sią 
audycje rozrywkowe, muzykę 
lub słuchowiska, zwłaszcza o cha 
rakterze regionalnym. 

Trzeba zaznaczyć, że w niektó 
rych ośrodkach radio było do- 
tąd zupełnie jeszcze nieznane. 
wzbudza więc teraz zrozumiałą 
sensację. Tak np. w Solkieni- 
kach, gminie pow. wiłeńsko-troe 
kiego na uroczystym otwarciu 
kursu dla przedpoborowych, za- 
instalowano po raz pierwszy w 
tej wsi radioodbiornik i wszyscy 
— prócz gości, — uczestnicy uro 
czystości po raz pierwszy słyszeli 
audycję radiową. 

Inspektorzy kursów stwierdzi 
li, że wyniki prac są bez porów- 
nania lepsze w tych ośrodkach, 
gdzie istnieją aparaty radiowe, 
to też Fundusz Pracy wszedł w 
porozumienie ze Społecznym ko- 
tetem radiofonizacji kraju dľa 
wspólnej akcji na tym tak waż- 
nym odcinku. 


nh Z 06000 w 


o mistrzos 
W turnieju szachowym o mistrzo 
stwo Łodzi, odbywającym się w la- 
kalu Łódzk. towarzystwa. zwolenni- 
kitw gry szach. rozegrano dalsze 3 
rundy, ktćre zcącznie zmieniły obli- 
cze tabeli. Przebieg i wyniki po- 
szczególnych spotkań były następ- 
jące: 

W 5 rundzie najważniejsza partia 
Regedzińsk: — Szpiro mimo dużej 
przewagi Szpirego w środkowej fa- 
zie, w dogrywce zakończyła się po- 
kojowo, Appel w wyrównanej pozy 
cji z Michalcem wykorzystał grube 
przeoczenie partnera i w 29 porusz. 
wygrał, Kolski po uwolnieniu się 
z chwilowej opresji serią precyzyj-, 
nych posunięć zmusił do kapitulacji 
Litmanowicza, a Hirszbajn po 3 ko 
lejnych niepowodzeniach nareszcie 
zdobył pierwszy punkt z Gryntel- 
dem. Partie Tandetnik —- Mikuła 
i Kożłowski — Gilwan zakończyły 
się remisem. W obydwu wypad- 
kach białe nie wykorzystały przewa- 
gi pionków. 

W 6 rundzie niespodziankę wy- 
wołała pierwsza porażka dotychcza | 
sowege leadera Szpirego z Kozłow- | 
skim. Doprowadziwszy do wygranej 
pożycj, Szpiro w ciężkim niedocza- 
sie zgubił się w kombinacji, odda- 


Wiadomości szachowe 


Kolski i Regedziński prowadzą w rozgrywkach 


two Łodzi 


jąc hetmana za 2 figury i wkrótce 
poddał partię. Nie powiodło się 
rewnicż Kolskiemu z  Gilwanem, 
ktćry dobrze rozwiązał  finezyjną 
keńhećwkę i zremisował, Appel w 
dwudziestu posunięciach rozgromił 
Mikułtę, Regedziński dobrą pozycyj 
ną grą w 60 posurieciach zwycię- 
żył Grynfelda, Hirszbajn —— Michal- 
ca, a Litmanowicz po brawurowym 
ataku nagle się załamał i po róż- 
nych perypetiach zremisował z Tan 
detnikiem. 

W 7 rundzie Kolski w decydują- 
cej partii pokonał Szpirego, ujaw- 
niając swoją wysoką klasę, Rege- 
dziński wygrał z Hirszbajnem, Ap- 
pel w 40 posunięciach zwyciężył 
Litmanowicza, Tandetnik po zmien 
nych szansach zremisował z Gilwa- 
nem, Grynfecld wygrał z Kozłow- 
skim, a Michalec w środkowym gam 
bicie — Mikułę, 

Po 7 rundach na pierwszym miej 
sou'w tabeli znajduje się Kolski z 6 
pkt. dalej idą ReEgedziński — 5,4% 
EF. Appel — 5 p., Szpiro — 4,5 p., 
Tandeinik — 4 p, Gilwan, Gryn- 
feld — po 3 p., Hirszbajn, Kozłow- 
ski, Michalec, Mikuła — po 2,5 p. i 
Litmanowicz — 1 p. 


GLOS SPORTOWY 


aE 6a, dnia 25 lutego 1939 
S” CG 


W przeddzień walnego zgromadzenia zarząd P.Z.K. ustąpił 
ma zmak prołesiu przeciwko wnioskom okresu łódzkieżo 


| 
i 
podział grup w rozgrywkach oj 
tego | 
projektu Łódź grałaby w gru- 
Poznaniem i 


Pomorzem, zresztą, tak jak do- 
tąd. Śląsk chce widzieć dwa klu 


protektorem meczu 
Łotwa- Polska 


Protektorat nad pierwszym ofi- 
cjalnym meczem  międzypaństwo- 
wyni Polska — Łotwa w tenisie sto 
łowym, który odbędzie się 5 mar» 
ca w sali Teatru Miejskiego w Ło- 


' dzi, objął prezydent miasta Godlew- W..nezeddzień , walnego Sgro; 
ski. 


madzenie Polskiego związku ko 
larskiego, które odbędzie się w 
Reprezentacje składać sę będą z | dniu jutrzejszym w Warszawie, 
trzech zawodników, przyczym w | wybuchła bomba, mianowicie 
programie- meczu odbędzie się 9 | ustąpił zarząd najwyższej ma- 
spotkań (każdy zawodnik będzie | gistratury kolarskiej. 
grać z każdym ze strony przeciw- Prezes P. Z. K., ppłk. dypl. L. 
nej). Gebel, złożył mandat na skutek, 
» jak zaznaczono, „demonstracyj- 
Łotysze przyjeżdżają do Łodzi W nych 1 prowokacyjnych wnio- 
składzie: 3tams, Osins i Joffe. sków Łódzkiego okręgowego 
związku kolarskiego,  złożo- 
| nych na walne zgromadzenie P. 
Lwowie. Z. K. Funkcję prezesa objął do- 
tychezasowy wiceprezes mjr. 
Parczyński, który nastepnie w 


|. 
Unon Towing imieniu wszystkich członków 
nie znalazł przeciwnika | zarządu P. Z. K. złożył manda- 
Jak już podawaliśmy, drużyna | ty, solidaryzująe się ze stanowi 
piłkarska Union - Touringu miała | skiem prezesa płk. Gebla. Za- 
rozegrać w niedzielę mecz towarzy rząd postanowił pełnić funkcje 
ski z jakąś drużyną zamiejscową | do walnego zgromadzenia, czyli 
lub z przeciwnikiem lokalnym. W | do dnia jutrzejszego. 
rachubę wchodziły przede wszyst- O co poszło? Jakie to wnio- 
kiem warszawska Polonia i często | Ski złożył okręg łódzki, które 
chowska Brygada, uznano za „demonstracyjne i 
prowokacyjne* i które spowo- 
W dniu wczorajszym Polonia na- | dowały ustąpienie prezesa, a w 
desłała odpowiedź, że w niedzielę konsekwencji i eatego zarządu? 
grać z UT nie będzie mogła i pro | Wnioski te miały brzmienie 
ponuje terminy 12 marca w Łodzł następujące: 
ł 26 marca w Warszawie. Brygada 1) Zarząd Ł. O. Z. Kol. pro 
również nie zaakceptowała terminu sl walne zgromadzenie 0 
niedzielnego. zwrot sumy 469.25 zł, wpła 
conej do kasy PZK. na ka- 


Skład reprezentacji Polski usta- 
lony będzie po mistrzostwach we 


Wohec tego kierownictwo sekcji 
plłkarskiej UT urządza w dniu ju 
trzejszym na boisku klubowym przy 
ul. Wodnej o godz, 9.30 rano gene- 
ralny trening swych piłkarzy przed 
mistrzostwami kłasy A, które UT 
rozpoczyna 5 marca. 


Jubileuszowy turniej 
piłkarski ŁKS-u 


Zgodnie z naszą wiadomością, im 
prezy i uroczystości jubileuszowe 
30-lecia ŁKS-1 odbędą się defini- 
tywnie w dniach 3 — 11 czerwca. 

W turnieju pilkarskim, który od- 
będzie się w ramach imprez  jubl- zakk: 
leuszowych w dniach 3 i 4 czerwca Tych obszernie już 


Dziś i jutro obradować bę- 
dzie w Warszawie walny zjazd 
piłkarstwa polskiego. Obrady 
zapowiadają się niezwykle in- 
teresująco. Zgłoszonych jest bez 
| mała pół setki wniosków, o któ 


nia. 


imponujący bilans w ciągu dwnch lat. Na porząd- 
kanadyjskich hokeistów ku dziennym znajduje się rów- 


Mistrzowska drużyna świata nież sprawa karencji. 
„Smoke Easters* rozegrała do- 
tychczas 37 spotkań w Europie. 
Wszystkie spotkania zakończyły 
się zwycięstwem kanadyjczyków 
przy czym stosunek bramek wy 
raża się imponującą cyfrą 224:30 
W dniu 28 bm. kanadyjczycy ra 
zegrają w pałacu lodowym w 
Antwerpii rewanżowe spotkanie 
za mistrzostwa świata z drużyną , 
Stanów Zjednoczonych. 


Wznaw'amy kontakty 


się konferencja delegatów państw, 
biorących udział w rozgrywkach o 
puchar tenisowy Środkowej Euro- 
py: 
i Udział w konferencji zgłosili da- 

z czechami „, | tychczas jugosłowianie, którzy przy 

Śląski okręgowy związek pił:|syłają dwuch delegatów i węgrzy 
ki nożnej sfinalizował pertrakta (2 delegatów). PZLT spodziewa się 
cje w sprawie sprowadzenia jed jeszcze odpowiedzi od związku 
nol ZA Paka da szwajcarskiego, który nie zawiado- 
Skich — Sparty 2 Fragi. ił do tej pory, czy będzie repre- 

Pierwszy występ czeskich pił akcie, kaj 400 fac, jA 
karzy w Polsce, po dłuższej Związek włoski w związku z kon: 
przerwie, dojdzie da skutku w |ferencją nadesłał list do PZLT, w 
dniach 9 i 10 kwietnia br. Prze- którym zawiadamia o rezygnacji z 
SW ER ich będzie reprezenta udzialu w pucharze, Włosi motywu- 
cla Sląska. ją swoją decyzję powołaniem do 

Zakoniraktowano też oficjal-, wojska szeregu ich najlepszych gra 
ny mecz reprezentacji Pragi i| zy, a mianowicie Cancpelle, Quin- 
Katowic. Mecz ten oczywiście tavalle i Taroniego, Jeśli chodzi o 
wzbudza jeszcze większe zainte- związek niemiecki, to ze względu 
resowanie ze względu na to, że > pipenn S AE Wyki 
reprezentacja Pragi jest nieofi Cup, mistrzostwa mbfedonu 
Ejeki osiach ike Godo Francji, Szwajcarii i Niemiec) 
wacji. Mecz odbędzie się w driu mógłby on wziąć udział w rozgryw- 
18 maja rb. w Katowicach w741 
Chorzowie. 


t 


| 


rabin maszynowy dla armii,| a z imprez zagranicznych, zorga | kle bywa, 


raportowaliś | Śląsk przedstawia również wnio 
wezmą udział ŁKS, UT oraz Wi- MY. W sprawach ligi walny | sek o powrót do karencji, w któ 
sla z Krakowa i Warta z Pozna- | 7i3zd rozstrzygnie dwa zasadni-| rym znajdzie poparcie okręgu 
sze zagadnienia: zniesienie auto | łódzkiego, O powiększeniu licz- 
nomii i powiększenie ilości klu- | by klubów w lidze mówi wnio- | by śląskie, t. j. mistrza i wice- 
bów w extraklasie do liczby 42 sek ligi. i 


jako dar kolarstwa polskie-| nizowanych przez związek łódz- 


go, w okresie kwiecień ---| ki, podczas gdy sumy wpłacone 
grudzień 1938 r., a to dlate- na konto P. Z, Kol, to znów 
go, Że zarząd Ł. O. Z. Kol. składki klubów. W każdym 
na własnym terenie i wła-| bądź razie, sprawę należało wy- 
snymi środkami ufundował jaąśnić na walnym zgromadze- 
karabin maszynowy dla ar-| niu, ewentualnie nawet powie- 
mil. dzieć, co się myśli o tym, „co 
2) Zarząd Ł. O. Z. Kol.| daje i odbiera*, ale nie uciekać 
prosi walne zgromadzenie o się do stwarzania przesilenia. 
zwrot dwuch trzecich sumy| Jeżeli idzie o drugi wniosek. 
przekazanej przez Holender-|to Ł. O. Z. Kol. nie ma zdaje 
ski związek kolarski związ- | się racji. P. Z. Kol. wyjaśnił, że 
kowi Polskiemu  tytnłem otrzymał od holendrów kwotę 
zwrotu kosztów za udział zł. 1648.40, z czego przekazał 
łódzkich zawodników na mi | klubowi „Zjednoczonych“ w Ło 
strzostwach świata w Am- dzi za poniesione koszta prze- 
sterdamie. Motywacię poda | jazdu zawodnika Jędrzejewskie 
delegat Ł. O. Z. Kol. na wal|go zł. 300, klubom 5 innych za- 
nym zebraniu. wodników po 150 razem 750 zł.. 
Jak widzimy, wnioski te nie| następnie na przejazd przez Ho 
były aż tak demonstracyjne ii landię wydano zł. 108.92, na de- 
prowokacyjne, aby P, Z. Kol.| pesze, wizy i stemple — 69.33 
miał wyciągać konsekwencje w|zł., koszulki dla kólarzy — 56 
postaci dymisji. Wniosek pierw | zł.. razem 1.284.zł, Do kasy P. 
szy jest może nawet słuszny. Ł.| Z. Kol. wpłynęła reszta, t. j. 
O. Z. Kol. zdobył się na wysi- | 364,19 zł., co stanowi 21.9 proc. 
łek i ufundował karabin maszy- ulrzymanej od holendrów su- 
nowy, na co nie zdobył siłę do- my. I tę sprawę można było 
tąd P. Z. Kol. Oczywiście można spokojnie na walnym zgroma- 
się spierać, czy sumy już wpła- dzeniu wyjaśnić. 
cone na ten wzniosły cel, mo-| W każdym bądź razie, przesi 
żna cofnąć, tym bardziej, że; lenie w kolarstwie w przeddzień 
jak wiemy, karabin maszyno-! iego walnego zgromadzenia jest 
wy, ufundowany przez ŁOZK.,| objawem niepożądanym. Pocie- 
powstał nie ze składek klubów, | szamy się jednak, że jak to zwy 
z dużej chmury jest 


Sejm pilkarstwa polskiego 


ma dziś na porządku dziennym doniosłe 
zagadnienia do rozsirzyśnięcia 


występuje okręg Śląski, który 
ma poparcie okręgu łódzkiego. 
Do uchwalenia tego wniosku po 
trzebne jest dwie trzecie wszy- 
stkich głosów, wniosek ma więc 
nieduże szanse powodzenia. 


skreśleniu. Zagłębiowski propo- 
nuje powołanie do życia nowe- 
go okręgu, t. zw. COP. I nowy 


wejście do ligi. Według 


pie z Warszawa. 


ligi. Inne wnioski mają cha- 
Zarząd PZPN. proponuje U- |rąkter wyszkoleniowy, albo Io- 
sprawnienie systemu zgłaszania | kajny. 


O zniesienie autonomii ligi graczy. Kraków jest za dwulet-| 


Dziś konferencja 


uczestników pucharu tenisowego Środkowej Europy 


Dziś, w sobotę, dnia 25 b. m. w | pucharowy zgodzi się na to, zade- | nie kalendarzyka. 
jednej z sal P. U. W. F. odbędzie cyduje sobotnia konferencja. 


Równocześnie konferencja będzie 

Na konferencji, której przewod- | nosiła charakter posiedzenia komi- 
niczyć będzie prezes p. inż, Edw ,tetu pucharu. królowej Marii dla 
Miller, omówione zostaną ponadto pań. Jak wiadomo rozgrywki w tej 
dotychczasowe rezultaty sportowe | konkurencji odbywają się systemem 
i Finansowe rozgrywek  pucharo- | pucharowym, t. zn. każdy walczy z 
wych, projekty ewentualnej reorga- każdym. Na konferencji odbędzie 
nizacji rozgrywek, oraz losowanie się losowanie i ustalony zostanie. 
spotkań na rok bieżący i ustale- kalendarzyk rozgrywek. 


Mio bierze udział 


w wystawie sportowej 


W związku z organizowaną w 
Lodzi wystawą sportową, której 
otwarcie nastąpi w dniu 19 marca, 
dotychczas zgłosiły akces do u- 
działu w wystawie związki: pil- 


szkoły techniczno - przemysłowej 
przy ul. Żeromskiego 113. Komisja 
międzyzwiązkowa stwierdziła jed- 


mc. O O 


nią bezczynnością graczy po 


mistrza w walkach o wejście do 


karski, lekkoatletyczny, hokejowy, | 
atletyczny, kajakowy, tenisa sto- 
łowego, sekcja moiorowa Union - 
Touringu i Łódzki Klub Motorowy. 
Wymienione związki i kluby zgro- 


kach pucharowych jedynie przez madziły już dużo ciekawych ekspo 
' drugą drużynę. O tym, czy komitet, natów. 


nak, że wobec dużej liczby stoisk 
zachodzi konieczność powiększenia 


„rozmiarów wystawy i dzięki przy- 


chylnemu ustosunkowaniu się dy- 
rekcji szkoły uzyskano na pomie- 
szczenia wystawy oprócz sali 3 po- 
koje. 


ur Leg 


Ł 


mały deszcz. Dziś w Warszawie 
odbędzie się konferencja preze- 
sów związków okręgowych, na 
której powinno dojść do poro- 
zumienia i wyjaśnienia sylua- 
cji. 

W każdym bądź razie, jutrzej 
sze walne zgromadzenie oczeki- 
wane jest ze słusznym zaintere- 
sowanierm. 


WERE AK"TEFY WIĘDOYY A FATRPIĄ 
Marsz Zułów— Wilno 
na anłenie 


Pomimo zakończenia zawodów 
F. I. 5. sezon narciarski jest jeszcze 
w pelni. Za parę dni odhędzie się 
największą doroczna impreza nar- 
ciarstwa nizinnego — Marsz patro- 
lowy Zułów — Wilna. 


Tegoroczny marsz jest już czwar- 
ty z kolei — ściągając rok rocznie 
około 100 patroli. Są to przeważnie 
patrole zgłaszane przez wojsko, Or- 
ganizaeje P. W. i W. F.. kluby spor 
towe i Związek Strzelecki. W roku 
ubiegłym startowały nawet zespoły 
szkolne, które nie biegły jednak ea- 
łej trasy bez przerwy. ale zmienia- 
ły się sztafetowo co parę kilome- 
trćw. 


Narciarze nizinni chcąc dorównać 
w technice narciarzom *górskim 
sprowadzili w tym sezonie trenera 
Vartinena z Finlandii, który w Wil- 
nie, a po tym w Wywodzie i Nie- 
mtenczynie prowadził kursy narciar- 
stwa nizinnego. Praca tego trenera 
była jednak bardzo utrudniona z 
powudu  niadostatccznych waran- 
ków śnieżnych. 


Zresztą nawet brak śniegu nio 
zmusi organizatorów do zmiany 
terminu i marsz Zułóćw — Wilno od 
będzie się w dniach 25 i 26 h. m 
O ile nie byłoby śniegu marsz nar- 
ciarski zraieni się na marsz z narta- 
mi na ramionach Polskie Radio bę: 
dzie wyczerpująco informować o 
tej tradycyjnej imprezie. Dzisiaj na 
dany zostanie z Wilna komunikat 
w ramach wiadomości sportowych, 
i w niedzielę również Wilno nada re- 
portaż J. Niecieckiego „Marsz Zu. 
iiw — Wilno” o godz. 20.15. 


zawodów FIS w Zako- 


panem ' 


Prasa niemiecka szeroko opi- 
suje sukcesy narciarzy niemiec- 


kich w Zakopanem, podkreśla- 
jąc, że ich wyniki stanowią ol- 
brzymią rewelację, której się 


nikt nie spodziewał. Niemcy, 
jak wiadomo, uzyskały 7 tytu- 
łów mistrzowskich na 11 możli 
wych do zdobycia. 

Zawody FIS nie znają oficjal- 
nej punktacji zespołowej, nie- 
mniej jednak pisma niemieckie 
ustalają punktację nieoficjalną, 
punktując za pierwsze sześć 
miejsc 10, 5, 4, 3, 2 i 1 punkt. 
Według tej punktacji Niemcy 
zajmują zdecydowanie pierwsze 
miejsce ze 125 punktami. Dalsze 
miejsca zajmują: 2) Finlandia 
39, 3) Norwegia 38, 4) Szwajca- 
ria, 5) Szwecja 25, 6) Francja 
6, 7) Włochy i Polska po 5 p. 

Jeśli konkurencje podzielimy 


Początkowo wystawa miała się | odrębnie na alpejskie a odrębnie 
mieścić w jednej z sal Państwowej ną norweskie, to wtedy otrzyma 


my następującą klasyfikację: 


|konkurencja alpejska: 1) Niem- 


cy 101 p., 2) Szwajcaria 30 p., 
3) Francja 6 pkt, 4) Norwegia 
5 p 5) Włochy 1 p. Konkurencje 
klasyczne: 1) Finlandia 39 p., 
,2) Norwegia 33 p, 3) Niemcy 
24 p. 4) Szwecja 18 p. 5) Polska 
5 p. 6) Włochy 4 p. 7) Szwajca- 
ria 2 p. 


Łódź, 25 lutego 1939 r. 


GŁOS HANDLOWY 


Łódź, 25 lutego 1939r. 


lialia -- Polska 


W dniu dzisiejszym przybywa do 


Polski minister spraw zagranicz- 
nych Włoch, hr. Galeazzo Ciano. 
wW związku z tym warto scharak- 
teryzować stosunki gospodarcze 
pomiędzy abu krajami, które wyka- 
zują stałą ewolucję i rozwój. 
Przypomnieć należy, że Włochy 


Dr. H. 


taubenfeld w Łodzi 


Włókiennictwo posiada olbrzymie możliwości eksportu do Ameryki 


Zgodnie z naszą zapowiedzia, 
przybył wczoraj do Łodzi delegat 
| uwiązku izb przemysłowo - han- 
dlowych w Newym Jorku, dr. 
Henryk Taubtnield. 

Dr. Taubenfeld przybył do Pol 


były jednym z pierwszych krajów, Ski w dniu 20 b. m. celem odby- 


z którymi Polska zawarła normal- 
ną umowę handlową. Dnia 22 maja 
1923 roku weszła w życie konwen- | 
cja genueńska z 19 maja 1922 f. 
poprzedzona prowizorycznym ukła- 
dem kontyngentowym z 23 sierpnia 
1921 r. Konwencja ta oparta była 
na klauzuli największego uprzywi- 
lejowania. Układ naftowy ż 21 
stycznia 1923 r. i układ z 10 marca 
1924 r. w sprawie pożyczki uzupeł- 
nily konwecnję. 

W pierwszym okresie po zawar- 
ciu konwencji stosunki gospodar- 
cze Połski z Włochami były pod 
znakiem wyraźnej przewagi przy- 
wozu włoskiego do Polski — z 15, 
milni. zł. w złocis w 1922 r. wzrósł. 
on do 75 miln. zł. w złocie w zóku | 
1927, pedczas gdy wywóz z Polski | 
do Włoch był wielokrotnie mniej- 
szy. Po kilku jednak latach wza- | 
jemne obroty handlowe zaczynają | 
ujawniać tendencje do wyrównania. 

W okresie strajku w kopalniach 
angielskich węgiel polski utorował 
sobie drogę na rynek włoski, dzięki 
temu w 1927 r. wywóz z Polski do 


Wloch wzrósł do 53 miln. zł, Przy- | 


wozimy w tym okresie z Wloch- 
cytryny, pomarańcze, ryż (ta pozy 
cja już nie istnieje od czasu po- 
wstanią łuszczarni ryżu w Gdyni), 
orzechy, migdały, bawełnę, jedwab 
i przędzę jedwabną i tytoń. Wywo-, 
zimy do Włoch: węgiel, fasolę, ja-, 
ja, parafinę, stal, blachę cynkową | 
i żelazną. 

Od r. 1927 rozpoczyna się okres 


kurczenia obrotów polsko-włoskich, | charakterze próbnym. 
Działały tu dwa czynniki. Z jednej | wytrzymał próbę życia i dał pewien. 
strony tendencja do wyrównania | materiał doświadczalny. 


wywozu i przywozu, w celu zmniej- 


szenia ujemnego dla Polski salda | 
wzajemnych obrotów — z drugiej 
zaś, w następnych latach, kryzys | 


światowy. W tym okresie saldo bi- 
lansu obretów z Włochami staje się 


z ujemnego — dodatnie dla Polski. 


Wreszcie, pod wpływem nowych 


waruaków w handlu międzynarodo- 
a| wprowadzone konto turystyczne. 


wym, występuje czynnik nowy, 
mianowicie reglanientacja handlu 


,dący wyrazicielami 


leia szeregu konferencji w spra- 
| wie eksportu do Stanów Zjedno- | 
czonych. 

Na terenie Łodzi konferencje | 


dzięki czemu omawiano konkrel-/ 
ne problemy i możliwości oży- 
wienia eksportu. 


W konferencjach brał udział | 


dyrektor izby przemysłowo - han 
dowej inż. K. Bajer, poszczegól 


ni referenci i p. Łittererówna zj 
| warszawskiej izby przemysłowa” | 


handlowej. 


Rozmowy wczorajsze, której 


| wych, galanterii i t. d. 


producentów przędzy, tkaniu, 
i niektórych La rj odzieżo- 


Ogólnie lieząc, konkretne mo- ' 
żliwości eksporiu do Stanów 
| Zjednoczonych, są bardzo znacz- 

ne. Będą one musialy być odpe- 
wiednio przepracowane i stinan- 
sowang. Bedzie to przedmiotem 
dalszych prac i narad. na terenie 
rady handlu zagranicznego, min. 


te bardzo starannie opracowała toczyły się z krótką przerwą 0-/ przemysłu i handlu i banków. 


lizba przemysłowa - handlowa, biadowa przez cały dzień, objęły | 


Bawełna i bekomy 


Ameryka może zastosować retorsje za ograniczenie 


Na czwartkowym posiedzeniu, p 
plenarnym sejmu minister przemy 
słu i handlu Roman poruszył m, in, 
również sprawę surowców włókien- 
niczych. 

Wywody ministra Romana stano- 
| wily odpowiedź na przemówienie , 
szeregu posłów, którzy domagali 
się wprowadzenia cła przywozowe ` 
(go na bawelnę importowaną do) 
Polski, a nawet całkowitego zaka- 
zu przywozu tego surowca. P'oza 
tym posłowie reprczentujący zwła 
szcza zachodnie wcjewództwa i bę- | 
pogladów ster ; 


rolniczych domagali sie 


nych posunięć w postaci przymusu | rów przędzy, która pozwala na to tendencja była wybinie 


ustawowego stosowania surowców 


krajowych w przemyśłe włókiemni- | 


czym. 

W odpowiedzi awej minister Re 
man stwierdził potrzebę stosowania 
domieszki kotoniny do tych | nume- 


Rzy PRZEZIEBIENIU) 
GRYPIE: KATARZE 


radykal- | 


19 października 1935 r. nie wywarł | 
dużego wpływu na wysokość poł- | 
sko-włoskich ohrotów handlowych. 
Wywóz z Polski do Włoch nie 
zmniejszył się w porównaniu z ro- 
kiem 1934, zmałał tylko przywóz z 
Włoch do Polski. 

14 września 1936 r. zawarliśmy į 
z Włochami ogóluą umowę kentyn- 
gentową i umcwę clearingową o 
Ten system, 


Wreszcie dnia 18 maja 1937 roku 
zawarty został nowy polsko-włoski 
układ kontyngentowy i układ piat- 
niczy. Układy te podwyższyty pla- | 
fon wymiany towarowej do wys. 
ok. 25 miln. zł. po każdej stronie, 
Z prywatnych transakcji kompen- 
sacyjnych zrezygnowano; ` nato- 
miast čo układu rozrachunkowego 


Umowa turystyczna polegała na 


zagranicznego, wprowadzona przez | tym, że wywóz polski ma przewyż- 


1935, a przez Połskę 12 październi- 
ka 1934 r. 
Okres sankcji ekonomicznych, za- 


do rozporządzenia polskich tury- | 
stów we Włoszech. Tak więc Wio- | 


| polskich zakupują wyroby polskiej 
produkcji. 

Nomenklatura wymiany towaro: 
wej polsko - wioskiej rozszerzyła 
się w ciągu ubiegłego dziesięciole- 
cia. 


Obok dawnych artykułów wywo- 


zimy ieszeze do Włoch: bydło roga- 
te, irzodę chlewna, masło, pierze, 
szczecinę, żoladki cielęce, skóry 
cielęce, leń i przędzę niang, fryzy 
dębowe, piyty klejone, pył cyunko- 
wy it. p. 

Przywczimy jak dawniej z Włoch. 
cytrypy, pomarańcze i idue owoce, 
tytoń, jieówab; z nowych zaś arty- 
kułów: blendę cynkową, rige, star 


kę, silini, maszyny, nadwozia 
samochodowe i inne części samo 
chodowe — to jest cortoz wie- 


cej artykułów iuwestycyjaych. 
Jakkolwiek w strukturze gospo- 
darczej Polski i Włoch sa znaczne 
podobieństwa, wzajemne obroty 
rosną z roku na rok, Jest to z jed- 


spodarczej obu krajów, z drugiej 
zaś — obustronnych dążeń, opar: | 
tych ua tradycyjnej przyjaźni pol- 


deklarowanych przez Ligę Narodów | chy wzamian za wydatki turystów | sko-w!oskiej, 


KINO - TEATR 


cegielniana 2 
Tel. 107-34 


AKIETA 


Sienkiewicza 40, tel. 141-22 
p A4_1 


Dziś i dni następnych! 


ORSO 


Początek seansów 0 godz. 4 po poł. 
W soboty i niedziele — o godz. 12 
CENY MIEJSC OD 50 GROSZY 


p. t. 


PRZRESTEW UZNA AE E 2 


"Dziś i dni nastepnych! 


SEKRETARKA i EJ MEZA 


W rol gł: dean Muir, Beverliy Roberts, Warrem riali 
Dziś 2 poranki o g. 12 i 2 — Ceny od 54 ar. 


RCNE F TEL WITA CERREDZO NIRO A 


| Nie może więc minister Roman zgo- 


| rianych, 
| wadzeniu cła na bawelnę, | 


| momencie, 


| . D - P 
„słowie z Poznańskiego? 


importu 


technicznie. 


Słusznie też podniósł ministe: 
Roman, że konsum:cja tkanin czysta 
Inianych zależy przede wszystkim 
od poziomu zamożności - ludności. 


dzić się, aby ten cel osiągnąć przez 
sztuczne podrażanie tkania baweł- 
co nasiąpiłoby po wpro- 


Posłowie z Peznańskiego, wystę- 
pujący z patriotycznym programem 
wyeliminowania importu surowców 
zagranicznych zapominają na- 
szym zdaniem — o jednym jeszcze 
Otóż, powinni oni wie- 
dzieć, że Polska nietylko importu- 
je, ale również i eksportuje j to 
właśnie na te rynki, na których ku- 
puje surowce włókiennicze. Są to. 
Stany Zjednoczone, Ameryka Po- 
łudniowa, Egipt, Turcja i t, d. 


Pamiętać winni omni - również o 


tym, że wlaśnie ciispart nasz w du ; 


żej miecze Gpiera się na wywozie rol 
niczym, reprezeniowanyni w dziel- 
nicach, z których pochodzą zweleń- 
miey całkowitej autarkii, 


Zwłaszcza Stany Zjednoczone, 
które kupują bakony w Polsce za. 
GO milioniw zł, rocznie — mogiy- 
ky, wzamian za wprowadzenie cla 
ua przywóz bawciny 


peiskich artykułów hodowlanych 
do Ameryki. Retorcje i zarządzenia 
odweiowe wobec Polski dotkliwie 
mogłyby uderzyć w nasz wywóz 
na te rynki, z których otrzymuje- 
my wałaty.nicztędne na zakup nie- 


| ,produkowanych w Polsce artyku- 
Włochy na przełomie lat 1934 i. szać o 20 proc. przywóz włoski; ta |nej strony dowodem prężaości go-, 


iłów inwestycjaych, maszyn, narzę- 
, nadwyżka ma być przekazywana, 


dzi i t. d. 


A co wówczas powiedzieliby po- 


Film dla męążiw i żon. dla aatan ka 


“ma 68.50, 4 i pół proc. 


do Polski, | 
wprowadzić ograniczenie przywozu | 


Rynek pieniężny 


„Urzędowa cedula 3 
giełdy warszawskiej 


Na wczorajszym zebraniu giełdy wa: 


| lutowo - dewizowej w Warszawie ten- 
J 


dencja dla dewiz była niejednolila, 
przy nieco większych obrotach. Noto- 
wano: Amsterdam 283, Brukselu 8J, 
Kopenhaga 111.10, Londyn 24.88, Nowy 
Jork 5.30, Nowy Jork - kabel 5.30,25, 
Paryż 14.07, Sztokholm 128.15, Mon- 
ireal 5.28.25, Zurych 120.45. Bank Pol- 
ski płacił za dolary amerykańskie 
5.26.50, kanadyjskie 5.24, floreny bo- 
lenderskie 282, franki francuskie 14.01, 
szwajcarskie 119.95, funty angielskie 
24.79. guldeny gdańskie 99,75, belgi 
belgijskie 88.75, korony norweskie — 
121.45, duńskie 110.60, szwedzkie 
127,55, liry włoskie odcinki do 100 F- 
rów 16.10, marki fińskie 10.70, nie: 
mieckie srebrne 71 


PAPIERY PROCENTOWE 


Na rynku papierów procentowych 
mocną dla 
wszystkich papierów państwowych, dla 
reszty zaś utrzymana, przy obrotach 
znacznie zwiększanych 4 i pół proc, 
poż. wewnętrzną Notowano: 4 proe. in 


| westycyjna I em. 93, seria 98.25, IL enu 


94.75 — 95, seria 08.50 — 90, + proc, 
dolarowa 4450. £ proc. kousolidacyj- 
wewflięirzna -- 


67.50, odcinki po 100 zł. — 68, 5 proc. 
konwersyjna 71.75, 5 proc. kolejowa 
60, 5 proc. Warszawy z roku 1933 — 
14.25 — 1370 — 74%, odcmki po 
1.000 zł. — 75, 4 i pół proc. zieraskie 
64.13 — 6150 — 64.256, 4 i pół proc. 


ziemskie poznańskie seria „„L** — 93, 


drobne 65.50 — 63.25. 
GIEŁDA ŁÓDZKA 
Na wczorajszym zebraniu giełdowym 
w Łodzi notowano: 


Sprzedaż Kupno 
Dolarówka 15.00 44/75 
Inwestycyjna [I em. 93.25 98.00 
Inwestycyjna Il em. 94.25 94.00 
Konsolidacyjna 68.25 68.00 
Wewnelrzna 67:73 67.50 
Bank Palski 135.00 134.00 


Tendencja niejednolita, 


GIEŁDA ZUOŻOWA 


Żyto 11.25 — 14.50 
Pszenica 20,75 — 21.00 
Pszenica zhbier. 20.25 — 20.50 
Mąka pszenua 30% 39.00 — 40.00 

337% - -88.00 — 39.00 

50% 3450 -- 36.00 

65% #3 — 3100 
Otręby pszenne gr. 11.50 — 11.75 
Otręby żytnie 9.75 — 10.00 
Jęczmień przem. 16.50 — 17.00 
Vietoria 31.50 — 3450 
Łubin niebieski 12.00 — 13.00 
Gryka 21.50 — 22.00 
Kasza gryczana 38.00 — 39,00 
Peluszka 22,00 — 24.00 
Sceradela 23.50 — 25,50 
Wyka jara 20.00 — 21.00 
Wyka jara 19.50 — 20.50 
Rzepak ozimy* 354.00 — 57.00 
Rzepak jary 45,00 — 48.00 
Makuch Iniany 23.00 — 25.00 
Makuch rzepakowy 15.00 — 16.09 
Siemię Iniane 5%.00 — 59.00 
Siemie lniane 59.00 — 60.00 
Siano I gat. 6.50 — 7.50 
Stoma żylnia 450 — 500 


58.00 — 00.00 


Gorczyca 
Tendencia spokojna 


Ogólny obrót; 1.735 lonn. 
EENAA RITES S a A d 
EART narzeczonych 


ASP 


UWAGA: Dziś, w sobotę i w niedzielę 2 ulgowe poranki o g. 11.30 i 2 wszystkie miejsta | po 54 gr. 


Poraz pierwszy w. Łodzi 


ii S sceny walk na pustyni. 
i obłędu... 


! Ostatnie 2 dni! 


Miłość, która prowadzi 


W rol. gł. ALBERT PREJEAN i KETTI GALLIAN 


Następny wielki podwójny program: 


Poraz pierwszy w Łodzi I. 


Wielki podwójny program! 
do zbrodni 
Kraj, gdzie jedynym prawem jest prawo silniejszego 


PIEKŁO SAHARY” 


ność — 
oto film pt. 
W rol. gł. Freddie 


Potz. w śni powsz. 0 g.4. 


PRZEKLĘTY SKARB — JI. 


Poraz pierwszy w Łodzi! 


Pięść i serce odwaga i tchórzostwo, wystapek i wiclkodusz- 


viLORD JEFF” 


Bartholomew i Mickey Rosnay 
w soboty, niedziele i święta o g. 11.30 


MODELKA 
2, TOn 


Anna Neagie, Ferdynand Grawet w szampańskiej komedii 


KRÓLESTWO ZAKOCHANYCH 


Muzyka: Oskara 


Początek w dni powszednie o godz. 4-ej, w niedziele i świeta o 4 12-ej w poł. Na pierwszy seans 


Poraz pierwszy w Łodzi! 


Strausa 


Dziś i dni następnych! 


Następny program : 


sG E FIE MEW A” 
wszystkie miejsca po 54 gr. 
*'FERBBEFTATZPABCENITA 1 00) ZEZYEDO 


Wielki podwójny program! Poraz pierwszy w Łodzi! 


„OSTATNI AKT ZEMSTY”| „Pod maska Zróczpńcy” 


Film trzymający w napięciu uwagę widza. 


W rol. głównych: 


Lewis Stone, Barbara Read, Tom Brown 


Karkołomny pościg po stepach ? 
i zręcaiości, — 


śpiewający cowboj 


leksyku. — Cuda odwagi, brawury 


W roli głównej: 


BOB BEKER 


PEYN O PRZE WE Urupyczwyę A 
DO RADE „OSMOGEN*U 


E BOLE 


Do akt Nr. VI Km, 352 | 39 


OBWIESZCZENIE 


Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi 
rewiru 6-go Stefan Górski, zamieszka- 
ły w Łodzi. przy ul. 
Dowhorczyków 26 
na zasadzie art. 602 K, P. C, 
w dniu 7 marca 1939 r, 
12—14 w Łodzi, przy ul. 
Piotrkowskiej 8 
odbędzie się publiczna licytacja ru- 
chomości a mianowicie: 
futro męskie z popielic, futra męskie 
z asarnych skór, garnitur męski, sza: 
fa do rseczy, maszyna do szycja 
oszacowanycih na łączną sumę zł. 
50. 


ogłasza 
o godz. 


które można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 
Łódź, dnia 10 lutego 1939 r. 
"Komornik: (—) STEFAN GÓRSKI 
Sprawa f „Bronisław Golde" 
p-ko Dawidowi Szwajcerowi 


Do akt, Nr. Km. 361 | 39 


OBWIESZCZENIE 


Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, | - 
rew. 5-go, zamieszkały w Łodzi. przy 
ul. AL I-go Maja 34 
na zasadzie art. 602 K P C. ogłasza, 
że w dniu 3 marca 1939 r. o godz. 
12 w Łodzi, przy ul. 
Kilińskiego 36 
odbędzie się publiczna licytacja 
chomości, a mianowicie: 
sspularki na 16 wind kompletnej, 
silnika elektrycznego 17/2 H. P. kom- 
pletny, owerlocka ze stołem i peda- 
łem, maszyny dó szycia marki: „Sin- 
ger” nożnej, radioodbiornika 4 lam- 
powego z lampą prostowniczą i 2 
garniturów męskich 
oszacowanych na łączną sumę zł. 
1130.— 
klóre można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 
Łódź, dn. 14 lutego 1939 r. 
Komornik (—) St Duikowski 


ru- 


Do akt. Nr. Km. 336 | 59 


OBWIESZCZENIE 
Komornik Sądu Grodzkiego w Ło: 
dzi rew. 5-go zamieszkały w Łodzi 
przy ul. Aleja l-go Maja 34 
na zasadzie art. 602 K, P.C. ogłasza 
że w dniu 1 marca 1939 r o godz, 
12 w Łodzi przy ul. 
Cegielnianej 38 
odbędzie się publiczna licytacja rucho- 
mości a mianowicie: 
mebli, maszyny do szycia marki: 
„Singer“, -radioodbiornika 3-lampo- 
wego marki: „Philips“ 2 żyrandoli, 
wieszaka przedpokojowego i umeblo- 
wania kuchni 
oszacowanych na łączną sumę zł. 


które można oglądać w dniu licytacji 
w miejscu sprzedaży, w czasie wyżej 
oznaczonym. 
Łódź, dn. 14 lutego 1939 r. 
Komornik: (—) St. Dulkowski. 


Gabinet Kosmetyczny 


„JADWIGA” 


Kilińskiego 86, telefon 185-47 


Wszelkie zabiegi kosmetyczne. 
Lampa kwarcowa 1 zł. — w abona- 
mencie 75 gr. Porady bezpłatne. 
Godz. przyjęć od 10 rano do 8 w. 


DOKTOR 


KLINGER 


SPECJ. CHOR. WENERYCZNYCH, SE- 
KSUALNYCH I SKÓRNYCH (włosów) 


. POWRÓCIŁ 
Przejazd 17 


GODZINY ydy od 0—11 i od 


0—8. — = "Pa URIA US 


Dr. J. Nadel 2 


AKUSZER-GINEKOLOG 
POWRÓCIŁ 


przyjmuje od 10—12 i od 4--8 w 


Andrzeja 4, tel. 228-9 
Prenumerafa 


Redaktor: Jakub Warhaftig, 


miesięczna „Głosu Porannego" ze wszystkimi do- 
datkami wynosi w Łodzi zł. 4.60, za odnoszenie — 
9sty, z przesyłką pocztową w kraju — zl. 6—, 


Redakcja rękopisów nie zwraca. 


i Z A AAA 


25. II. — GŁOS PORANNY — 1939. 


(5 


Od wtorku 21 do poniedziałku 27 lutego b.r. 
Potężny dramat sumienia ludzkiego vod tyt. 


WINOWAJ 
Pierre Blanchar, Madeleine Qzeray 1 G. Signoret 


Film pogody i uśmiechu, którego bohaterami à 
trzy międzynarodowe gwiazdy. Radość! Młodość! Piękno! 
W roli głównej ŁUCIEN BORSUX 
12-miesięczny FILIPE 


„UBÓSTWIARA” Z MARTA EGGERTH 


Piotrowska 


FRONT I PIĘTRO 


jare S mest |. ZABINOWSKI 


>" Mimoza KINO 


; r ERCA KIŁONARIROU NE IA KILIŃSKIEGO Nr. 178, Kb R g E) A € 


Dojazd tramw. N-.Nr. 0, 4, 10, 16, 17. Następny program : 
Początek seansów: w dni powsz. o godz. 3 pp, w niedziele i święta o 12 


| Gog TUP cy pcz z i 


| Ogłoszenia drobne | 


l 
ama] 


To m z c 
ITD e. 


a Różne 


EACZNOŠĆ! Uwaga Nr. 47 47 Kiii 
skiego Nr. 47. Tanio!’ lapicer i 
iiekorator, majster dyplomowany i 


Il-gi. 


szumem aj 


"POŃCZOCHY i SNEAD 
nach konkurencyjnych. 
dział z malymi skazkami 


po ce 


poleca 


cecliowy przez ministeęstwo za- | B. Fuksowa, Kilińskiego 87, ru. 18. 
twierdzony w roku 1905 przyjmuje TTAŻE 
wszelkie tapicerskie i dekoracyjne — 
roboty i reperacje po bardzo ni-| ANTYCZNE meble, lampy, forte 


pian, porcelana — okazyjnie do 
sprzedania. Zawadzka 9, m. 16. 


1832—3 


skich cenach. Uwaga: Proszę mnie 
zawiadomić listownie. S. Karaba- 
now, Nr. 47 Kilińskiego Nr. 47 
Mistrz dyplomowany i cechowy. 


POŃCZOCHY. skarpetki i chu 
steczki Dział pończoch z małymi 
skazkami pa cenie ściśle tabrysz- 


ZAGINĘŁO zezwolenie przywo- 
zowe za Nr. 199340 na przekaz 


dewiz. Właśc, Zgierska Spółka | nej. „Centrala Pończoch” M. Ma- 
Przędzalnicza — B. Trocki i L: |gidow. Piotrkowska B2, podwórze, 
Wajnsztajn. 722—3 | parter. 


DO PIELĘGNACJI RĄK. 
CIAŁA ORAZ PRANIA 


MIILI „TRÓJKA | 


ZAGINĄŁ kwit 


kaucyjny  Elek- r POŃCZOCHY, skarpetki również z 


trowni Łódzkiej nr. 77960 z dn.| małymi skazkami. Bielizna meska, 
26.II 1932 r. na zł. 200—, Kon 1) damska, szlafroki, piżamy, bonjunr- 
Bakszt, Piotrkowska 21. ki. Największy wybćr. Sprzedaż de 
EREN r cą <= |taliczna, ceny śejśle fabryczne. 
UNIEWAŻNIAMY kwit kaueyjny | Sredmiejska 21, lewa oficyna. 
Elektrowni Łódzkiej na zł. 50.— za 451—16 
ur. 64719 z dnia 22 lipca 1930 r. WER a RA e p 
Union Textile, Kosches ct Co., Piotr 
kowska 96. a Lokale 

am E A 1 ET 


ZAGUBIONY: kwit inkasowy Domn | KTO UDZIELIŁBY na pewien czas 


12 URZĄD SKARBOWY 
W ŁODZI 
Nr. IV A-69-16.R-30 


Obwieszczenie o licziacji 


W myśl $ 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 25. 6, 1932 r. o po- 
stępowaniu egzekucyjnym władz skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 62, poz. 580 
podaje się do ogólnej wiadomości, że celem wyegzekwowania należności ua 
rzecz Skarhu Państwa i innych wierzycieli, odbędzie się sprzedaż z licytacji 


Łódź, dnia 23 lutego 1939 r. 


BB M kupno i | sprzedaż. . H 


Specjainy 


Bankowego J. Hirszberg Nr. 619565 | lepszej trzy-osobowej rodzinie, wy- 
na wekles złŁ 23.— pł 111i | siedlonej z Niemiee mieszkania? 
Nr. 619566 ma zł. 100.—, pł. 15.0, | Zgłoszenia sub „Ofiarność”. 64-:3 | 
został unieważniony s | RAF a WEAR NON EA BO TE 
——— — MIESZKANIE 2-pokojowe z kuch 
BOCZNICA Łódź - Fabr. z magazy- | nią z wszelkimi wygodami, fronte- 
nam zaraz do wynajęcia.  Wiado-|we do wymnjęcia od zaraz. h jado- 
mość: tel. 183-98. TST—2 | mość. tel. 220-27. 139—2 


Nr. 56 


WIELKI WYBÓR 
materiałów dam- 
skich 1 meskich. 


Ceny nisk'e! 


NIEMA PEWNIEJSZYCH 


TYLKO 
ORYGINALNE 


„OLŁA cun. 
Cukiernia „„RÓDŁO”” 


Przejazd 1 tel. 209-87 


ad 


w p, ostatni 9 w. 


LĄ: 


AS 


ZA 
w | 


H. Różamer 


Specjalista chorób * 
rnych, wsnerycznych 
i seksualnych 
Narutowicza 9, Il p., 
Tel. 128-98 


poleca 


Pączki wybearowe 
2 szt. 25 gr. 


ciastka 
BO Z0 GF. Szt 


DOKTOR 


Specjalista chorób skórnych, 
wenerycznych i seksualnych 


leczenie promieniami Roentgena 


ASG od 9—1 i 5—9 wiecz. | Południowa 28, tel. 201-95 
EA aaa a a a a aA a A a | przyjm. od §—11 rano i od5—8 w. 


DWA TRZYPOKOJOWE i jedno 5 w niedziele i święta od 9 — 12ej 
dwupok ojowe mieszkanie od za:| 7 ZE m 


LEKARZ - DENTYSTA 


hem Halpern 


raz do wynajęcia Sio pd! t- 
go 26, od 12—3. 


- POSZUKIWANE 4 pokojowe ANE 4 pokojowe 


mieszkanie z wszelkimi wygo- Przeprowadziła się 
dami w oddzielnej parterowejł na ul. Piotrkowską 83 
willi z ogródkiem. Oferty sub, pe 

„Od zaraz”. i07] ,_ tel. 279-29 

are Aeta E NET N- Pizyjmuje 10 — 2 i4 — 7. 
POKÓJ nmeblowany z = AGE TEG X W KA 
| wygodz mi, z niekrępującym wej. | Dr. med. 

ściem do wynajęcia, Piotrkowska 

lim I p., prawa of, TII w. m. 23. P f IHE F: Wi 
i | KOMFORTOWE 3 i 4-pokojowe 

| mieszkania nowocześnie urządzone specjalista 


z wszelkimi wygodami, centralnym 
ogrzewaniem zaraz do oddania. 
Wiadomość n gospodarza, Gdańska 
nr. 57, tel. 185-94, 


choróh kobiecych i akuszesli 


Śródmiejska 28 
telef. 240-10 
przyjmuje od 12—2 i od 4—8 wiecz. 


POSZUKUJE pomieszczenia parte- 
rewego od 90—120 mtr. kw, z piw- 


j nicami. Tel. 120-64. 


| 
i 
JĄ 


Doktór Medycyny 


(staw Kohn 


specjalista 


chorób kobiecych i akuszerii 


Piłsudskiego 51, tel. 170-03 
Przyjmuje 8—10 i 4—8 w. 


— 


| 


Posady 
BERYTY;tT [I a 
PRAKTYKANT biurowy z wy 
kształceniem technicznym do fabry- | 
ki maszyn ootrzebny. Oferty z po- 
deniem warunków sub „Zdolny”. 


T ZAPOWIEDŻ 
|RUTY NOWANY buchalter - bi- | Podaje się do ogólnej wiadomości, 

lansista sporządza bilanse, pro- | że: ; 
wadzi księgowość, pierwszo- ge: Sata 3 Grudzia- 
u „101, Kawaler, zami yw > 
rzędne referencje, Telef. 169- s8 |dzu, Pulaskiego 24, syn sługi synagogi 
TL JA Liona i żony jego Anny z do- 

— ——-— — > 2 — — mu Zank, >: p35 

W GIMNAZJUM żeńskim w Łodzi | 2) Chana Kożuszner - Kożuszman, 
anna, zamieszkała w Grudziądzu, 


jest do objęcie pewna ilość godzin S Maja 2 28, córka kupca Abrama Kożu- 
zajęć praktycznych w godzinach szner - Kożuszmann i żony jego Este- 
| poza lekcyjnych. Oferty sub „Z. P.” jry Łai, z domu Szwarc — chcą za- 


| €o Biura Ogłoszeń Fuksa, Piotrkow Wrzeć związek małżeński. © 
Obwieszczenie zapowiedzi nastąpić 


niżej wymienionych ruchomości: » | ska 87. 1750—2 winno w Łodzi i w Grudziądzu. 
28 lutego 1939 roku. W I-ym terminie — | Grudziądz, dnia 21 lutego 1939 r. 
UI. Kilińskiego 165, 2 maszyny do pisania firmy „Royal“. ZŁ 800, — Ą PISMO warszawskie poszykuje Urzędnik Stanu Cywilnego: 
Ul. Naplórkowskiego 82. Meble. 4 sztuki. ZŁ. 600— | przedstawicieli, Wysoka prowizja, M. P. (podpis nieczytelny) 
Zajęte przedmioty można oglas dać w dniu licyfacji w godzinach od 9-2] > -Aroba 7 i i W + 
do 16-ej w lokalach wyżej wymienionych. PEWNY, ZATO zgłoszenia; = | 
Za Naczelnika Urzędu:  (--) B. WALCZAK szawa, T. Skrz, poczt, nr. A BJ Uzdrowiska H 
Kierownik Działu Egzekucyjnego =, 
RABKA. Pierwszorzedny,  palno- 


11 LISTOPADA 1G 


„LUDZIE 


W rol. 


tel. 140-72 


Kopernika 16, 


Ugłos enia 


redakcyjnym 
za granicą — zł. 9.— 


szeńia w dodatku niedzielnym , 
firm zagr. 100%. Za 


Arcydzieło filmowe w naturalnych kolorach 
wg. powieści Marka Twaina pt. 


Przygody Tomka Sawyera 


Następny program: 


EK” ak na w ZE m R R EE I ZA © A zn, 
Dziś i dni następn. Dzieje niezwykłej miłości rozbitków życiowych w cso- 
łowym arcydziele francuskiej produkcji filmowej pt. 


: bohater filmu „Towarzysze Broni“ — JEAN GABIN 
b a urocze zjawisko ekranu MICHELE MORGAN 
Pocz. w dni powsz. o g. 4, w soboty o g 2, 


za wiersz milimetrowy 1-szpaltowy (strona 5 szpalt): 


30 gr.. nekrologi 40 gr. Zwyczajne ‘str. 10 szpalt) 12 gr. Drobne 15 gr. za wyraz, 
Poszukiwanie pracy 10 gr. za wyraz, najmniejsze zł. 
Rewia“ 
łoszenia tabełaryczne lub fantaz, 


komfortowy pensjonat Storchów, 
„Jedynaczka”, tel. 273 — 'cały rok 
otwarty. Bieżąca ciepła, zimna wo 
(da w pokojach. Wikwintny wikt, 
ceny niskie. 188—5 


Miłość w Dżungli 


g, ZAKOPANE —  „Primavera” do 
| Białego. Pierwszorzędny, pełnokóin- 
fortowy pensjonat pod zarządem 
prot. Reinholdowej. Telefon 18-61. 

1738—-3 


ZA MGŁĄ” 


2] 


w niedziele i święta o 1 
1-sza strona 2 zł; Reklamy tekstem 
zł. 1.50; w tekscie: z zastrzeżeniem miejsca 60 gr., bez zastrzeżenia miejsca 
najmniejsze ogłoszenie zł. 150. 
1.20. Ogłoszenia zaręczynowe i zaślubinowe 12 zł. Ogło- 
Ogłoszenia zamiejscowe obliczane są o 50% drożej 
dodatkowo 0%. Ogłoszeniś dwukolor. o 50 dro 


(str. ò szp) 1 zł. 


Za Wydawnicjwo: „tos Poranny — Jan Urbach i Ska“ Eugeniusz Kronman. W. drukarni własnej Piotrkowska 101. 


